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F-661 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  WHHt  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ _ _ ENDING  SAMPLE  #:I544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  MOl 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Infttrum«nt 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

ALUMIKUM 

2010.00 

mg/ kg 

0.00 

ANTIHONY 

0.00 

14.00 

0 

u 

ARSBKIC 

o 

in 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

165.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.78 

mg/kg 

0.00 

B 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

u 

CALCIUM 

32600.00 

•g/kg 

0.00 

CHROMIUM 

10.00 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

$.30 

mg/kg 

0.00 

B 

COPPER 

24.60 

mg/kg 

0.00 

IRON 

20100.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

9.50 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

7240.00 

ng/kg 

0.00 

MANGANESE 

476.00 

og/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

u 

NICKEL 

0.00 

9.80 

U 

u 

POTASSIUM 

2520.00 

ag/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

u 

u 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

u 

SODIUM 

1350.00 

ag/kg 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

D 

u 

VANADIUM 

46.90 

ag/kg 

0.00 

ZINC 

84.50 

ag/kg 

0.00 

SAMPLE  NUMBER:  1000  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1000  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Accesion  For 

NTIS  CRA&I 
DTIC  TAB 

Ur->3r!:’Ou:iced  □ 

Justmcalion 
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F-662 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE; 03 /30/P4 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  HI  i  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1001  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1000  ASSOCIATED  MB  ;  MOl 

TRIP  BLANK  ;  1004TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  lOOT^R,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concent  rat ion 

Unita 

Inetrusent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

10700.00 

ag/kg 

O.QO 

ANTIMONY 

16.30 

ag/kg 

0.00 

ARSENIC 

69.S0 

ag/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

171.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

0 

U 

CADMIUM 

o.oc 

1.10 

0 

u 

CALCIUM 

2730.00 

mg/kg 

0.00 

CEROMIUM 

7.30 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

6.30 

ag/kg 

0.00 

B 

COPPER 

16.10 

ag/kg 

0.00 

IRON 

14200.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

7.60 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

2470.00 

ag/kg 

0.00 

MANGANESE 

353.00 

ag/kg 

0.00 

MERCURY 

0.12 

ag/kg 

0.00 

NICKEL 

0.00 

9.20 

0 

u 

POTASSIUM 

5290.00 

ag/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.92 

U 

u 

SILVER 

O.OC 

2.30 

u 

u 

SODIUM 

1340. C' 

ag/kg 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

u 

VANADIUM 

35.00 

ag/kg 

0.00 

ZINC 

39.60 

ag/kg 

0.00 

153 
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F-663 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  if:  1000 _ ENDING  SAMPLE  if ‘.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 
;  MOl 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

In.truBsnt 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

ALUMINUM 

15300.00 

mq/kg 

0.00 

AMTIHONY 

0.00 

14.00 

u 

u 

ARSENIC 

94.80 

mg/kg 

O.Oo 

J 

BARIUM 

211.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.57 

mg/kg 

0.00 

B 

CADMIUM 

o.co 

1.30 

0 

u 

CALCIUM 

3700.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

10.90 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

15.00 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

24.70 

mg/kg 

0.00 

IRON 

22600.00 

mg/ kg 

0.00 

LEAD 

8.90 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

3740,00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

874.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

u 

NICKEL 

10.70 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

2580.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

u 

u 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

u 

SODIUM 

1440.00 

mg/kg 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

u 

VANADIUM 

51.00 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

171,00 

mg/kg 

0.00 

SAMPLE  NUMBER;  1002  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1000  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1004TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 
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F-664 


DATE: 03 /30/P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■■  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1000 


SAMPLE  NUMBER:  1003 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  S 
ASSOCIATED  MB  :  MOl 


1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


Compound 

Concantration 

Unit. 

In*tnui«nl 

Dttt«ction 

Limit 

QCcxl. 

OFinal 

ALUnxNUM 

12’00.00 

mg/kg 

0.00 

AMTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

D 

MtSKNIC 

34.80 

ag/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

130.00 

ag/kg 

0.00 

BBRYIXIUM 

0.71 

mg/kg 

0.00 

B 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

V 

CALCIUM 

3600.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

10.30 

ag/kg 

0.00 

COBALT 

11.80 

ag/kg 

0.00 

COPPER 

19.80 

ag/kg 

0.00 

IRON 

19700.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

7.80 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

5100.00 

ag/kg 

0.00 

MANGANESE 

415.00 

ag/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

V 

HICKKL 

10.70 

ag/kg 

0.00 

POTASSIUM 

2620.00 

mg/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

0.96 

0 

u 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

u 

SODIUM 

1230.00 

ag/kg 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

u 

VANADIUM 

43.60 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

47.80 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
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F-665 


DATE: 03/30/5 4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  MKKKKKKB  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^ilOOO _ ENDING  SAMPLE  i^zl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1005  SAMPI.E  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1004  ASSOCIATED  MB  :  M02 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


CoiBp>ound 

Concentration 

Unit. 

Instmment 

D«t*ction 

Limit 

QCod. 

OFinal 

ALUMINUM 

266.00 

Mg/I. 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

U 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

U 

U 

BARIUM 

40.10 

Mg/1. 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

D 

U 

CALCIUM 

19700.00 

Mg/I. 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

U 

D 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

U 

COPPER 

320.00 

Mg/1. 

0.00 

IRON 

SOI. 00 

Mg/L 

0.00 

LEAD 

4.80 

Mg/I. 

0,00 

MAGNESIUM 

6380.00 

Mg/1. 

0.00 

MANGANESE 

9.20 

Mg/L 

0.00 

B 

j 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

3.00 

11.00 

U 

D 

POTASSIUM 

2940.00 

Mg/L 

0.00 

B 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

U 

U 

SILV8R 

0.00 

t.oo 

u 

U 

SODIUM 

14900.00 

Mg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

10.00 

u 

U 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

U 

ZINC 

73.20 

Mg/L 

0.00 

1538 
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F-666 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE;( 

Final  HHfllBmiSiunniaxy 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  NUMBER;  1006  SAMPLE  TYPE  ;  FB  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1004  ASSOCIATED  MB  ;  M02 

TRIP  BLANK  ;  1008TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15: 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-667 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE ; 03/30 /P 4 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %il000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1007  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1004  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

OFin.1 

ALUMINUM 

111.00 

pg/L 

0.00 

B 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

u 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

U 

u 

BARIUM 

10.00 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

u 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

u 

CALCIUM 

3S3.00 

pg/L 

0.00 

B 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

U 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

26.70 

pg/L 

0.00 

IRON 

64.20 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

2.00 

pg/L 

0.00 

B 

MAGNESIUM 

0.00 

46.00 

U 

u 

MANGANESE 

15.50 

pg/L 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

u 

POTASSIUM 

0.00 

1360.00 

u 

0 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

u 

SODIUM 

412.00 

pg/L 

0.00 

B 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

u 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

ZINC 

28.20 

pg/L 

0.00 

:  W 
:  M02 

1525ER,  1538 
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F-668 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:2000 


DATE: 03/30/94 


DATA  VALIDJ'TION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1015  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1015 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 

FIELD  BLANKS  ;  10C5FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M03 


1525ER,  153 


Conpound 

Concentration 

UniLS 

Znatrtunant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

25500.00 

ng/kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

0 

UJ 

ARSENIC 

33.20 

ng/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

151.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.57 

0 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

« 1 3 '  0 

og/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

■g/kg 

0.00 

J 

COBALT 

.  .20 

Bg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

27.80 

Bg/kg 

.00 

J 

IRON 

25800.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

8.00 

ng/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6040.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

324.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

MERCURY  ^ 

0.00 

0.14 

U 

UJ 

NICEBL 

t«.50 

Bg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3950.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.90 

u 

UJ 

SODIUM 

2700.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.57 

u 

UJ 

VANADIUM 

5i.5C 

mg /kg 

0.00 

J 

ZINC 

66.40 

mg/kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
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F-669 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  ^:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1016  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coispound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.l 

ALUMINUM 

13400.00 

mq/kq 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

77.90 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

172.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SERYLLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

B 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

3210.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

to. so 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

17.00 

mg/kg 

0.00 

J 

COPPER 

21.20 

mq/kq 

0.00 

J 

IRON 

20200.00 

mq/kq 

0.00 

J 

LEAD 

7.20 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

2790.00 

o.oc 

J 

MANGANESE 

839.00 

mq/kq 

O.OQ 

J 

MERCURY 

0.00 

u 

UJ 

NICTEL 

0.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

1650.00 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.9€ 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

0 

UJ 

SODIUM 

1440.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

50.40 

mq/kq 

0.00 

J 

ZINC 

55.90 

mg/kg 

0.00 

J 

:  S 
:  M03 

1525ER,  1533 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-670 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1017  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  M03 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

-trument 
'  -ectxor. 

Limit 

QCod. 

QPinel 

ALUMINUM 

18400.00 

mg /kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0,00 

14.00 

u 

DJ 

ARSENIC 

33.20 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

97.40 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

o 

o 

o 

O.SO 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

DJ 

CALCIUM 

3990.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12. SO 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.40 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

24.40 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

24100.00 

ag/kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.50 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3740.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

130.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICREL 

13.00 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2430.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

o 

o 

o 

2. so 

u 

UJ 

SODIUM 

1730.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

53.00 

mg/kg 

0,00 

J 

ZINC 

48.20 

mg/kg 

0.00 

J 

153 
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F-671 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  ihlOOO 


DATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1018 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

MO  3 


1525ER,  1538 


Conpound 

C  one*  nt  rat i on 

Units 

InstruBsnt 
Oat set ion 
Limit 

QCods 

QFinal 

ALUMINUM 

24200.00 

aq/kg 

0.00 

J 

AHTIHOHY 

0.00 

14.00 

u 

DJ 

ARSENIC 

32.10 

mq/kq 

0.00 

J 

BARIUM 

163.00 

mq/kq 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

60300.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

3.60 

mq/kq 

0.00 

J 

COBALT 

9.40 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.90 

mq/kq 

0.00 

J 

IRON 

19300.00 

mq/kq 

0.00 

J 

LEAD 

16.20 

mq/kq 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

13000.00 

mq/kq 

0.00 

J 

MANGANESE 

420.00 

mq/kq 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

10.20 

u 

UJ 

POTASSIUM 

3310.00 

mq/kq 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1530.00 

mq/kq 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

52.20 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

51.40 

mg/kg 

0.00 

J 

_ 
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PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  ill  1000  _ 


F-672 

DATE:03/30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  t:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1019  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  llOf  R,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  153 


Conpound 

Concent ration 

Unit« 

Inetruaent 

Detection 

Liait 

OCodm 

OPinml 

ALUMINUM 

16700.00 

mg/kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSBNXC 

80.10 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

136.00 

mg/kg 

0.00 

3 

BBRnJ.ZUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

3*60.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12.10 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

9. SO 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

2S.60 

mg /kg 

0.00 

J 

IRON 

24300.00 

mg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.50 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

44S0.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

490.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

15.90 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2120.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.97 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

0 

UJ 

SODIUM 

1360.00 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

55.90 

ag/kg 

0.00 

J 

ZINC 

55.00 

ag/kg 

0.00 

J 

■ 
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F-673 


JiATEz03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  _ ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1020  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMimJM 

ISCOO.OO 

ag/kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

41.90 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

92.10 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

5170.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CBRONIUM 

11.20 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

12.00 

mg/kg 

0.00 

J 

COPPER 

22.30 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

27600.00 

ag/kg 

0.00 

J 

LEAD 

S.IO 

ng/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6130.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

304.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

D 

UJ 

NICKEL 

17.60 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2610.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.92 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1430.00 

■g/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

59.30 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

62.90 

mg /kg 

0.00 

J 
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F-674 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEvjINNING  SAMPLE  ^:1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1531 


Coopound 

Concentration 

Units 

In.truMnt 

Octaction 

LiBit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

9670.00 

og/lcg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

10.70 

mg/kq 

0.00 

J 

BARIUM 

103.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.55 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

u 

UJ 

CALCIUM 

3430.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

8.70 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

7.40 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

16.60 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

16600.00 

mg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

26,10 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

2860.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

289.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

0 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.10 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

350.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.80 

u 

UJ 

SODIUM 

589.00 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.55 

D 

UJ 

VANADIUM 

43.10 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

75.70 

mg/kg 

0.00 

J 

SAMPLE  NUMBER:  1021  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 
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F-675 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL tC 

BEGINNING  SAMPLE  itllOOO  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1022  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inatmaent 

Detection 

LiAit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

12900.00 

mq/lcg 

0.00 

J 

ANTIMONT 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

10.00 

■g/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

144.00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.71 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.80 

U 

DJ 

CALCIUM 

<920.00 

■g/kg 

0.00 

- 

CHROMIUM 

12.70 

ag/kg 

0.00 

J 

COBALT 

7.60 

■g/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

28.20 

■g/kg 

0.00 

J 

IRON 

16200.00 

■g/kg 

0.00 

J 

LEAD 

57.80 

■g/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4570.00 

■g/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

311.00 

■g/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.18 

D 

UJ 

NICKEL 

0.00 

14.20 

U 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

720.00 

U 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.50 

U 

UJ 

SODIUM 

749.00 

■g/kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.71 

u 

UJ 

VANADIUM 

43.80 

■g/kg 

0.00 

J 

ZINC 

145.00 

mg/kg 

0.00 

J 
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F-676 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summazry 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  if  1 1000  _  ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1023  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M03 


1525ER,  153 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinsI 

ALUMINUM 

20000.00 

mq/kg 

0.00 

J 

AHTIMOKY 

0.00 

14.00 

V 

VJ 

ARSENIC 

31. so 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

307.00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.67 

U 

VJ 

CADMIUM 

0.00 

1.70 

0 

VJ 

CALCIUM 

43500.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

11.70 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.30 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

33.50 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

20200.00 

mq/kq 

0.00 

J 

LEAD 

21.90 

nq/kq 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

14300.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

815.00 

mq/kq 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.17 

U 

UJ 

NICKEL 

18.40 

mq/kq 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3970.00 

mq/kq 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.40 

u 

UJ 

SODIUM 

1930.00 

mq/kq 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.«7 

u 

UJ 

VANADIUM 

49.80 

Big /kg 

0.00 

J 

ZINC 

139.00 

mq/kq 

0.00 

J 
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F-677 


DhTEi03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  Hc.lOOO _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1024  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  M03 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inatnueent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

ALUHZHUH 

13300.00 

ag/kg 

0.00 

J 

ANTIHONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

14.30 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

131.00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

DJ 

CALCIUM 

8440.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.40 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.90 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

25.90 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

16900.00 

mg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

34.60 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6090.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

428.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

15.70 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1570.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

5.40 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

733.00 

mg/kg 

0.00 

8 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

42.00 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

158.00 

mg /kg 

0.00 

J 

1538 
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F-678 


DATEi03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M03 


1525ER,  153 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inetruflient 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

ALUMINUM 

20000.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

K.IO 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

179.00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.47 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

4SS0.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

9.10 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.80 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.90 

mg/ kg 

0.00 

J 

IRON 

19900.00 

mg/kg 

0.00 

J 

lead 

8180.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

8180.00 

ng/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

549.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

uJ 

NICKEL 

o 

o 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3030.00 

mg/ kg 

Q.OQ 

J 

SELENIUM 

0.00 

4.70 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

2430.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

VANADIUM 

44.50 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

43.50 

mg/kg 

0.00 

J 

SAMPLE  NUMBER:  1025  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 
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F-679 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOO  ENDING  SAMPLE  $:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1026  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1538 


Cooipound 

Concent  rat ion 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

13100.00 

mg/kg 

0.00 

J 

AirrZMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSVNZC 

13.00 

mq/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

82.10 

■g/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.4S 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

DJ 

CALCIUM 

5900.00 

■g/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

11.00 

■g/kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.70 

■g/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

2S.S0 

ag/kg 

0.00 

J 

IRON 

22200.00 

ng/kg 

0.00 

J 

LEAD 

3.90 

ag/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6210.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

288.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.34 

ag/kg 

0.00 

J 

NICKEL 

20.90 

ag/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2080.00 

ag/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.97 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

U 

UJ 

SODIUM 

15SO.OO 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

53.90 

ag/kg 

0.00 

J 

ZINC 

59.20 

ag/kg 

0.00 

J 
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F-680 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/54 

Final  Swmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  ihl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1027  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  15; 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Lisit 

QCode 

QFinel 

ALUMINUM 

8420.00 

ag/kg 

0.00 

J 

AHTIMOMY 

0.00 

14.00 

U 

OJ 

ARSBNXC 

17.50 

mg/ kg 

0.00 

J 

BARIUM 

46.30 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.48 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

D 

OJ 

CALCIUM 

4320.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.20 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

6.30 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.00 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

18900.00 

ag/kg 

0.00 

J 

LEAD 

3.50 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3390.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

226.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

9.$0 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

ISO. 00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.80 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

OJ 

SODIUM 

947.00 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

65.50 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

39.60 

mg /kg 

0.00 

J 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-681 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  il^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1028  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unite 

In.trumnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

18900.00 

ag/kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

DJ 

ARSENIC 

24.90 

mg/ kg 

0.00 

J 

BARIUM 

178.00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

14500.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12.30 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.90 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.70 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

21200.00 

mg /kg 

0.00 

J 

LEAD 

8.90 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6970.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

412.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

NICKEL 

15.50 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2330.00 

mg/kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

4.50 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.20 

u 

UJ 

SODIUM 

1350.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.45 

D 

UJ 

VANADIUM 

56.60 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

53.50 

mg /kg 

0.00 

J 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-682 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1029  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  M03 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Conemntration 

Unit. 

Instrunant 
Datact • on 
Linit 

OCode 

QFinal 

ALUMINUM 

18800.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

ANTI MONT 

0.00 

14.00 

u 

OJ 

AJtSBNIC 

7.90 

mq/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

130,00 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.60 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

6160.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

19.70 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

11.60 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

73.40 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

23700.00 

mg /kg 

0.00 

J 

LEAS 

5.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5660.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

202.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

HICKEL 

23.20 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1320.00 

mg /kg 

0.  * 

J 

SELENIUM 

0.00 

4.80 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

2040.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

74.70 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

57.90 

mg/kg 

0.00 

J 

153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-683 


DATE; 03/30/54 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Si  .imary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1030  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  !  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M03 


1525ER,  1538 


Coapou nd 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

XLUHIKUM 

16800.00 

mq/kq 

0.00 

J 

ANTIMOHY 

O.CO 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

15.50 

mg/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

221.00 

mg/ leg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.54 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

5770.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

16.30 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

11.70 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

26.20 

mq/kq 

0.00 

J 

IRON 

19600.00 

mg/ kg 

J.OO 

J 

LEAD 

6.00 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4490.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

124.00 

mq/kq 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

U 

UJ 

NICKEL 

1<.90 

mq/kq 

0.00 

J 

POTASSIUM 

0.00 

320.00 

U 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1750.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

O.CO 

0.S4 

u 

UJ 

VANADIUM 

61.20 

mg/kg 

0,00 

J 

ZINC 

62.60 

mg/kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  |||^■■■■■  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  It:  1000 _ ENDING  SAMPLE  §iI544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1031  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  MC3 


1525ER,  153| 


Compound 

ConcBntration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

0.00 

J 

AHTIMONY 

Q.OO 

14.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

72.80 

■g/kg 

0.00 

J 

BARIUM 

229.00 

Bg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.49 

0 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

D 

OJ 

CALCIUM 

3550.00 

ag/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.50 

ag/kg 

0.00 

J 

COBALT 

15.30 

ag/kg 

0.00 

J 

COPPER 

23.70 

ag/kg 

0.00 

J 

IRON 

23400.00 

ag/kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.70 

ag/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4260.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

1150.00 

ag/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

O.CO 

0.12 

U 

OJ 

HICKEL 

15.90 

ag/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1850.00 

ag/kg 

0,00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

V 

UJ 

SODIUM 

1260.00 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

V 

UJ 

VANADIUM 

45.80 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

38.60 

mg /kg 

0.00 

J 

■■■■ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-685 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1032  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1015 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M03 


1525ER,  1538 


Coapound 

Cone«ntr«tion 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCod. 

QFinnl 

ALUMINUM 

9510.00 

mq/k.g 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

10.00 

mg/kq 

0.00 

J 

BARIUM 

63.10 

mg/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

CALCIUM 

36S0.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

9.80 

mg/kg 

0.00 

J 

COBALT 

7-90 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

15.60 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

23700.00 

mg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.50 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

2860.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

112.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

U 

UJ 

Niem. 

10.50 

mg/kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

0.00 

110.00 

U 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

0.91 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1040.00 

mg/kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

50.70 

ng/kg 

0.00 

J 

ZINC 

38.10 

mg/kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-686 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^■■■■■i^Sunnnary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  fnl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1033  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  M03 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coopound 

Conc«ntr«tion 

Unit. 

InstmoMnt 

Detection 

Linit 

QCod. 

QPin.l 

ALUMINUM 

16200.00 

•q/kg 

0.00 

J 

ARTIMONY 

0.00 

14.00 

V 

UJ 

ARSENIC 

14.10 

mg/kq 

0.00 

J 

BARIUM 

83.50 

•g/kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.47 

a 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

5440.00 

mg/kg 

0.00 

J 

CBROHItm 

13.20 

■g/kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.30 

mg/kq 

0.00 

B 

J 

COPPER 

32.70 

mg/kg 

0.00 

J 

IRON 

23100.00 

mg/kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.30 

mg/kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

7150.00 

mg/ kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

273.00 

■g/kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKKl. 

26.40 

■g/kg 

0.00 

J 

POTASS I OH 

2240. OC 

ag/kg 

0.00 

J 

SELEKIUM 

0.00 

4.70 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1410.00 

■g/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

VANADIUM 

58.60 

mg/kg 

0.00 

J 

ZINC 

49.00 

mg/kg 

0.00 

J 

1531 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-687 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^KKKKtl^llltStumazy 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1035  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

Inatrument 

Detection 

Liaiit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

19600.00 

0.00 

AliTIHONY 

0.00 

13.90 

u 

UJ 

ARSENIC 

30.50 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

150.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.45 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

CALCIUM 

34600.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

9.80 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

8.30 

mg/k'. 

0.00 

COPPER 

23.80 

0.00 

IRON 

ISGOu.OO 

Bg/kg 

0.00 

LEAD 

13.20 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

10900.00 

mg/ kg 

0.00 

MANGANESE 

453.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.10 

0 

UJ 

NICKEL 

10.60 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

3160.00 

mg/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

8.90 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1630.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

o 

o 

o 

0.45 

u 

UJ 

VANADIUM 

50.80 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

54.90 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Fuial  -  April  1994 


F-688 


DATE; 03 /30/P4 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  lit  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1036  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
;  M04 


1525ER,  15; 


CoBpound 

Concantration 

Units 

InntruMnt 

Detftctioi. 

LiAit 

QCod« 

OFinal 

ALUMINUM 

20900.00 

■g/k9 

0.00 

ANTIHONT 

0.00 

12.80 

u 

UJ 

ARSENIC 

24.70 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

159.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

M 

O 

u 

UJ 

CALCIUM 

24800.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

12.90 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

9.<0 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

21.70 

mg/kg 

0.00 

IRON 

20300.00 

ttg/kg 

0.00 

LEAD 

13.60 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

10700.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

449.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.14 

ag/kg 

0.00 

J 

RICKKL 

17.80 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

3040.00 

ag/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

8.90 

u 

UJ 

SILVER 

o 

o 

O 

1 

2.20 

u 

UJ 

SODIUM 

1670,00 

■g/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0,45 

u 

UJ 

VANADIUM 

54.60 

ag/kg 

0.00 

ZINC 

59.70 

ag/kg 

0.00 

NVaNG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-689 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Units 

Instruasnt 

D«teetion 

Liait 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

11700.00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

12.90 

u 

UJ 

ARSENIC 

10.40 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

64.00 

ag/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

S390.00 

ag/kg 

0.00 

CHROMIUM 

15.70 

ag/kg 

0.00 

COBALT 

11.40 

ag/kg 

0.00 

COPPER 

15.40 

ag/kg 

0.00 

IRON 

20500.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

3.30 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

3490.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

142.00 

ag/kg 

0.00 

MERCURY 

0.10 

ag/kg 

0.00 

J 

Nicm. 

13.50 

ag/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1090.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

0.88 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

« 

UJ 

SODIUM 

1090.00 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.44 

u 

UJ 

VANADIUM 

73.80 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

44.70 

mg/kg 

0.00 

SAMPLE  NUMBER:  1037  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-690 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Srnmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  »:1544  _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1038  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  M04 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpound 

Concentration 

Units 

In.trua.nt 

Detection 

Limit 

QCods 

QFinsl 

ALUMZKUM 

25000.00 

ag/kg 

0.00 

ANTiNOinr 

0.00 

13.60 

U 

UJ 

ARSENIC 

24.00 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

189.00 

ag/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.4S 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

4870.00 

ag/kg 

0.00 

CHROMIUM 

12.40 

ag/kg 

0.00 

COBALT 

9.30 

ag/kg 

0.00 

COPPER 

38.70 

ag/kg 

0.0. 

IRON 

24600.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

9.80 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

8900.00 

ag/kg 

0.00 

MANGANESE 

339.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

1.20 

ag/kg 

0.00 

j 

NICKEL 

19.60 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

3810.00 

mg/kg 

o.oc 

SELENIUM 

0.00 

9.5C 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

2720.00 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

53.60 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

57.80 

mg/ kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-691 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1039  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Conpound 

Conee  nt  rat i on 

Units 

In.tmnent 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

23600.00 

mg/kg 

0.00 

ANTZMOIfY 

0.00 

16.00 

u 

OJ 

ARSSNZC 

73.20 

ng/kg 

0.00 

BARIUM 

151.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.62 

mg/kg 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

u 

UJ 

CALCIUM 

>210.00 

■g/kg 

0.00 

CHROMIUM 

24.10 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

12.20 

■g/kg 

0.00 

COPPER 

40.70 

ag/kg 

0.00 

IRON 

33000.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

4.50 

■g/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

6090.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

121.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.16 

■g/kg 

0.00 

J 

NICKEL 

23.10 

■g/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1360.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

11,20 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.80 

u 

UJ 

SODIUM 

1760.00 

■g/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.56 

u 

UJ 

VANADIUM 

110.00 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

70.00 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-692 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  UATEl03/30/94 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 11544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1040  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  ATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  153 


Conpound 

Concantntion 

Unit. 

Inacrunent 
Dat action 
Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

13300.00 

mq/kq 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

13.20 

D 

UJ 

AR8BNIC 

14.90 

ug/kg 

0.00 

BARIUM 

86.20 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

D 

OJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

CALCIUM 

SS60.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

13.50 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

7.90 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

14.50 

mg/kg 

0.00 

IRON 

31000.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

5.40 

mg/ kg 

0.00 

MAGNESIUM 

3450.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

323.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.13 

mg/kg 

0.00 

J 

NICKEL 

17.80 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1120.00 

U 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.70 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

U 

UJ 

SODIUM 

1060.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.47 

U 

UJ 

VANADIUM 

66.90 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

41.00 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Fuial  -  April  1994 


F-693 


DATE : 03 /30/P 4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Siunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  fix  1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

In.trum«nt 

D.t.ction 

Limit 

gcod. 

QFinal 

ALUMINUM 

31200.00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

13.70 

u 

UJ 

ARSENIC 

21. so 

0.00 

BARIUM 

227.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

4660.00 

■g/kq 

0.00 

CHROMIUM 

17.60 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

11.40 

0.00 

COPPER 

23.90 

mg/kg 

0.00 

IRON 

27300.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

6.10 

mg/ kg 

0.00 

MAGNESIUM 

8060. 00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

317.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

NICKEL 

15.10 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

3750.00 

mg/ kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.80 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

0 

UJ 

SODIUM 

3760.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

<7.40 

mg/ kg 

0.00 

ZINC 

57.30 

mg/kg 

0.00 

SAMPLE  NUMBER:  1041  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-694 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M04 


1525ER,  153 


Compound 

Concontrat ion 

Units 

Instrumsnt 

Dstsetion 

Limit 

QCods 

QPinsl 

ALUMINUM 

17700,00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

15.30 

U 

UJ 

ARSENIC 

14.40 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

142.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.54 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

7SSO.OO 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

20.70 

ug/kg 

0.00 

COBALT 

22.10 

ug/kg 

0.00 

COPPER 

25.90 

mg/kg 

0.00 

IRON 

26800.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

6.00 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

4980.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

143.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

25.00 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1300.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

5.40 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1420.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

83.70 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

56.80 

mg/kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1042 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-695 


DATE:03/30/94 


PROJECT?  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1043  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontrntion 

Units 

InstniAAnt 

O«t«ction 

Limit 

QCoda 

Oriual 

ALUMINUM 

13100.00 

mq/kq 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

ARSSNIC 

13.70 

mq/kg 

0.00 

BARIUM 

6S.ao 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

5720.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

20.20 

ug/kg 

0.00 

COBALT 

7.70 

mg/kg 

0.00 

COPVER 

22.10 

ttg/kg 

0.00 

IRON 

20000.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

4.10 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

3920.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

122.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

NICKEL 

14.80 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1110.00 

0 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.60 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1210.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

94.00 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

51.60 

mg/kg 

0.00 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-696 


DATE:03/j0/S4 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOO _ _ _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIAIED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1044  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER< 


:  S 
:  M04 


1525ER,  153 


Coopound 

Concantration 

Units 

Instruaant 
D«t action 
Limit 

QCod. 

QPin.l 

ALUNIItUM 

32500.0. 

mg/kg 

0.00 

AMTIHONT 

0.00 

13.70 

u 

UJ 

arsbuic 

3S.<0 

mg/kg 

0.00 

BARItJM 

207.00 

ng/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCr^M 

71000.00 

ug/kg 

0.00 

CHROMIUM 

14.30 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

11.10 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

35.30 

mg/kg 

0.00 

IRON 

22400.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

7.5^ 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

21500.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

443.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.10 

u 

UJ 

NICKEL 

15.70 

■9/kg 

0.00 

POTASSIUM 

6330.00 

ug/kg 

0.00 

SEXJSNIUM 

0.00 

9.60 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.40 

u 

UJ 

SODIUM 

7400.00 

ug/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

VANADIUM 

o 

o 

ug/kg 

0.00 

ZINC 

56.60 

mg/kg 

0,00 

1 

_ 1 _ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-697 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 130/ 94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  4:2544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1045  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  .  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  MO 4 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  lOOFFB,  lOO^FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  152:5ER, 


Conpound 

Concantration 

Unit* 

Inatrumant 

retection 

Limit 

OCoda 

QPinal 

ALUMINUM 

23300.00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.60 

u 

UJ 

ARSENIC 

5.60 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

121.00 

mg/ kg 

7.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

7570.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

2S.20 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

8.80 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

27.10 

mg/kg 

0.00 

IRON 

2ior‘  00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

6.50 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

4780.00 

mg/ kg 

0.00 

MANGANESE 

114.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.12 

mg/kg 

0.00 

J 

NICKEL 

12.20 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1250.00 

0 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1720.00 

mg/ kg 

c.oo 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

130.00 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

60.90 

mg /kg 

0.00 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-698 


DATE: 03 /30/P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  i  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1046  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  153 


Compound 

Coneontrntion 

Unit. 

InstruB«nt 

Detection 

Limit 

QCodm 

QFinal 

ALUMINUM 

13500.00 

B9/kg 

0.00 

ANTIMONT 

0.00 

13.30 

u 

UJ 

ARSENIC 

12.70 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

74.20 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

6030.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

16.60 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

10.60 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

26.70 

•g/kg 

0.00 

IRON 

24400.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

5.80 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

4080.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

269.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

HICKH, 

15.60 

mg/ kg 

0.00 

POTASSIUM 

0.00 

1140.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

0.93 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1230.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

77.40 

ng/kg 

0.00 

ZINC 

139.00 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-699 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *  1 1000 _ ENDING  SAMPLE  it  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1047  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  M04 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coenpound 

Concantration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinal 

ALUMINUM 

21800.00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.40 

0 

UJ 

ARSENIC 

28.70 

mg/ kg 

0.00 

BARIUM 

172.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.50 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

D 

UJ 

CALCIUM 

47900.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

8.20 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

8.90 

mg/kg 

0.00 

COPPER 

26.50 

mg/kg 

0.00 

IRON 

18800.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

7.20 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

10900.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

396.00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.11 

U 

UJ 

NICKEL 

12.40 

mg/ kg 

0.00 

POTASSIUM 

2810.00 

mg/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

10.10 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

U 

UJ 

SODIUM 

1380.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

0 

UJ 

VANADIUM 

49.90 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

54.00 

mg/kg 

0.00 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-700 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1048 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  3LA1TKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

M04 


1525ER,  153 


Conpound 

Concentration 

Unita 

In.truMnt 

Dat.c^ion 

Limit 

QCod. 

QPln.l 

ALUMINUM 

16400.00 

mg/kg 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

13.90 

U 

UJ 

ARSENIC 

34.50 

ug/kg 

0.00 

BARIUM 

273.00 

ag/kg 

0.00 

BBRyiXIUM 

0.49 

ag/kg 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

aj 

CALCIUM 

4080.00 

ag/kg 

0.00 

CBROHIUM 

11.30 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

12.70 

ag/kg 

0.00 

COPPER 

25.70 

ag/kg 

0.00 

IRON 

20400.00 

ag/kg 

0.00 

LEAD 

7.50 

ag/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

4020.00 

ag/kg 

0.00 

MANGANESE 

2140.00 

ag/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

15.90 

ag/kg 

0.00 

POTASSIUM 

1490.00 

ag/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

0.99 

V 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

V 

UJ 

SODIUM 

995.00 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

V 

UJ 

VANADIUM 

51.90 

ag/kg 

0.00 

ZINC 

51.70 

ag/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-701 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BIANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1049  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M04 


1525ER,  1538 


Coopound 

Conea  nt  r ft t i on 

Units 

In.trua.nt 

D.t.ction 

Limit 

QCed. 

QPinftl 

ALUMINUM 

19900.00 

BHgl 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.70 

D 

DJ 

ARSENIC 

14.10 

ttg/kg 

0.00 

BARIUM 

191.00 

mg/kg 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

0.52 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

D 

OJ 

CALCIUM 

4SOO.OO 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

13.30 

BBS 

0.00 

COBALT 

14.30 

Q2ZS 

0.00 

COPPER 

20.60 

mg/kg 

0.00 

IRON 

26600.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

8.20 

mg/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

5180.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

282.00 

mg/ kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

18.40 

mg/kg 

0.00 

POTASSIUM 

3480.00 

mg/ kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1220.00 

mg/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.52 

D 

UJ 

VANADIUM 

53.10 

mg/kg 

0.00 

ZINC 

46.40 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-702 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE; 03 /JO /P4 

Final  Svamary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  »;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1050  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coopound 

Coneantration 

Unit. 

InstruMiit 

O«tttction 

Limit 

QCod. 

QPlnal 

ALUMINUM 

25500.00 

mg/kg 

0.00 

ANTiMomr 

0.00 

14.60 

u 

UJ 

ARSENIC 

26.20 

mg/kg 

0.00 

BARIUM 

223.00 

mg/kg 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

0 

DJ 

CALCIUM 

3S200.00 

mg/kg 

0.00 

CHROMIUM 

14.00 

mg/kg 

0.00 

COBALT 

10.60 

•g/kg 

0.00 

COPPBR 

27.00 

mg/kg 

0.00 

IRON 

21400.00 

mg/kg 

0.00 

LEAD 

10.70 

^g/kg 

0.00 

MAGNESIUM 

16900.00 

mg/kg 

0.00 

MANGANESE 

586,00 

mg/kg 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

11.30 

ag/kg 

0.00 

POTASSIUM 

5300.00 

mg/kg 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

10.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1870.00 

ag/kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

55.00 

ag/kg 

0.00 

ZINC 

103.00 

ag/kg 

0.00 

*  S  ' 

;  M04  ' 

1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-703 


DATE: 03 /JO/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1051  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


Cottpound 

Concentration 

Units 

Instrunant 

E>stsction 

Limit 

OCoda 

QPinal 

ALUMINUM 

31900.00 

Li-mi 

o.oc 

J 

ANTIMONY 

o 

o 

o 

14.00 

u 

UJ 

AKSEMIC 

34.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

221.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.59 

mg/Kg 

0.00 

J 

CALCIUM 

42200.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

13.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.80 

0.00 

J 

COPPER 

25.50 

0.00 

J 

IRON 

33700.00 

COOS 

0.00 

J 

LEAD 

8.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

11600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

467.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3650.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SODIUM 

1230.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

VANADIUM 

57.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

*IMC 

58.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

■■■■■■■■■ 

■p— 1 

NVANG  SI  Report 
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F-704 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 


SAMPLE 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING SAMPLE  4:1544 


AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  M05 


1525ER,  153 


CoQpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Lisut 

QCod. 

QFinal 

ALUHIKUH 

15100.00 

«g/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

21.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

13S.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

aaso.oo 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

11.60 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.90 

■g/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

22.60 

■g/Kg 

0.00 

J 

IRON 

18S00.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4110.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

227.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

mCKKL 

12.60 

■g/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2070.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

u 

UJ 

siLvm 

0.00 

2.50 

u 

OJ 

SODIUM 

1010.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

TEALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

51.00 

mg/Kg 

0,00 

J 

ZINC 

41.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  NUMBER:  1052  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-705 


DATE:  03 /30/i*4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I000  _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Inatrumant 

Detaction 

Limit 

QCod. 

QFin.1 

ALUMINUM 

17700.00 

Lmi:| 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.30 

D 

UJ 

ARSENIC 

S3. 90 

0.00 

J 

BARIUM 

200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

O.Sl 

mg/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

0 

UJ 

CALCIUM 

8710.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

11.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

29.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

21000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6290.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

996.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

HICREL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

26S0.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SEUmiUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1080.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

44.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

55,70 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1053 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-706 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4x1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4x1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M05 


1525ER,  153 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

In.trumnt 

Oataction 

Limit 

QCoda 

QFinal 

ALUMIKUH 

IISOO.OO 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTZMOmr 

0.00 

13.70 

U 

UJ 

ARSBNZC 

3<.S0 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

115.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BBRTLLZUN 

0.47 

mg/Kg 

OaOO 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

3060.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

23.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

24200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.80 

mg/Kg 

0.00 

MAGNESIUM 

2900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

489.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

NICKEL 

11.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1630.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.89 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.20 

u 

UJ 

SODIUM 

756.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.44 

u 

UJ 

VANADIUM 

61.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

44.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1054 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-707 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■m  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  _ ENDING  SAMPLE  4  •.1544 


SAMPLE  TIND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1055  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1055 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

In.truaant 
Det action 
Limit 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

14600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.80 

U 

UJ 

ARSSNIC 

25.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

151.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.52 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

CALCIUM 

3800.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

11.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

23.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

leeoo.oo 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

e.oo 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4930.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

323.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

NICKEL 

1«.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2440.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

5.20 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2. CO 

u 

UJ 

SODIUM 

1060.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.52 

u 

UJ 

VANADIUM 

40.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

47.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-708 


DATE : 03 / JO /9 4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIOHAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1056  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  153| 


CoBpound 

Concantration 

Units 

InstruMnt 

Dstsction 

Limit 

QCoda 

QFinal 

ALUNINUM 

33000.00 

mq/Kg 

0.00 

J 

AMTIMOIIY 

0.00 

15.10 

u 

UJ 

AKSERIC 

26.90 

■g/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

395.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.<0 

■g/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

34700.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

13.30 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

COPPBR 

31.60 

■g/Kg 

0.00 

J 

IRON 

23500.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

14.50 

■g/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

11100.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

515.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

11.70 

■g/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4300.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

10.60 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

tJJ 

SODIUM 

1290.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0,00 

0.53 

u 

UJ 

VANADIUM 

61.20 

■g/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

92.20 

mg/Rg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
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F-709 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNINC^  SAMPLE  %  1 1000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1057  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

In.trua.nt 

Detection 

Liait 

gCode 

OFinal 

ALUHimJH 

22400.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

ANTZMOtlY 

0.00 

14.10 

u 

UJ 

ARSENIC 

4<.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

204.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

4170.00 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

13.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

3S.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

23300.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4050.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

1440.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

11.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2530.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

9.90 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

UJ 

SODIUM 

1240.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

57.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

58.50 

mg/Xg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.710 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■MK  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

beginning  sample  in  1000 


DATE; 03 /JO/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  Hi  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1058 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1103ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

MO  5 


1525ER,  153 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

ORinal 

ALUMINUM 

21900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.30 

U 

UJ 

AKSEMIC 

17.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

169.00 

m^/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

C.57 

mg/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

4900.00 

0.00 

.7 

CHROMIUM 

14.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBAtT 

11.90 

0.00 

J 

COPPER 

27.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

23100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

•720.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

manganese 

244.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

18.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3510.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SEUENIUM 

0.00 

10.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1330.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

57.50 

mg/Kg 

0,00 

J 

ZINC 

56.00 

1 

mg/Kg 

0.00 

1 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-711 


DhTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIP  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  ^  1 1000 _ ENDING  SAMPLE  #;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1060  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  M05 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpou nd 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

13700.00 

mg/Rg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

12.40 

a 

UJ 

ARSENIC 

17.20 

mq/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

108.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.43 

0 

DJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

D 

UJ 

CALCIUM 

6960.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

11.90 

ag/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

5.70 

ag/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

K> 

O 

o 

o 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

15800.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5730.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

248.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

OJ 

NICKEL 

14.30 

ag/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1880  30 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELEHIUM 

0.00 

8.70 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.20 

u 

UJ 

SODIUM 

1120.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.43 

u 

UJ 

VANADIUM 

42.00 

mg/Kg 

0-00 

J 

ZINC 

37.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


N^'ANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-712 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL: 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO  _ ENDING  SAMPLE  %-.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


C 


:  S 
:  M05 


1525ER,  153 


Conpound 

Concant^ 

Unit. 

IfifttruBAnt 

Detection 

Limit 

OCod. 

QPin.l 

ALUMINUM 

23200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

15.70 

D 

UJ 

ARSENIC 

16.10 

0.00 

J 

BARIUM 

175.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.71 

mg/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

u 

UJ 

CALCIUM 

8680.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CBROMIUM 

26.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

37.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

29200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5190.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

374.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

u 

UJ 

NICKEL 

24.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1650.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1740.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

o.ss 

u 

UJ 

VANADIUM 

65.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

116.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  NUMBER:  1061 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB, 
EQUIPMENT  RINSATES  : 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1006FB 

"'7ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-713 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03/30/94 

Final  ^^^j^gig^Sunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4  1 1000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1062  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  M05 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentmtion 

Unit. 

InctruMnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

25300.00 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.40 

u 

UJ 

ARSENIC 

101.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

BARIUM 

193.00 

ng/%g 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

D 

UJ 

CALCIUM 

7940.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

23.20 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

24.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

22500.00 

mg/Kg 

o 

o 

o 

J 

LEAD 

5.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5990.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

450.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

NICKEL 

s 

o 

mg/Kg 

0.00 

J 

POl'ASSIUM 

1500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1870.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

58.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

51,10 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-714 

DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
_ ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1063  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  M05 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 

CoBpound 

ALUMINUM 
ANTIMONY 
ARSENIC 
BARIUM 
BERYLLIUM 
CADMIUM 
CALCIUM 
CHROMIUM 
COBALT 
COPPER 
IRON 
LEAD 

MAGNESIUM 
MANGANESE 
MERCURY 
NICKEL 
POTASSIUM 
SELENIUM 
I  SILVER 
SODIUM 
THALLIUM 
VANADIUM 
ZINC 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  RATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 


F-715 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sunanary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  *‘.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1064  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concantration 

Units 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

AL17HIKUM 

20500.00 

sg/Kg 

0.00 

J 

ANTIHONT 

0.00 

12.80 

u 

UJ 

ARSBNIC 

5.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

93.50 

mq/Kq 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.53 

ng/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

COCO. 00 

mg/Kq 

0.00 

J 

CHROMIUM 

18.50 

nq/Kq 

0.00 

J 

COBALT 

13.10 

■q/Kq 

0.00 

J 

COPPER 

2C.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

IRON 

2C500.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

lead 

5.30 

mq/Kq 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

10000.00 

mq/Kq 

0.00 

•J 

MANGANESE 

564.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

33.40 

mq/Kq 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4990.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

4.90 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

1C90.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

60.70 

mq/Kq 

0.00 

J 

ZINC 

54.40 

ng/Xg 

0.00 

J 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.716 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i^tlOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  i  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1065  SAMPLE  TYPE  :  SR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  153 


Conpound 

Concentration 

Units 

In.tnuwnt 

Dataction 

Limit 

QCod. 

QPin.l 

ALUMINUM 

20000.00 

Lim-j 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.10 

0 

UJ 

ARSSNZC 

19.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

141.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.5C 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

n 

UJ 

CALCIOM 

6390.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.70 

■g/Xg 

0.00 

J 

COBALT 

13.80 

0.00 

J 

COPPER 

27.30 

ng/Xg 

0.00 

J 

IRON 

21600.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

LEAD 

5.20 

■g/Xg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

9920.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

734.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

HICEEL 

30.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4290.00 

■g/Xg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1160.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

58.80 

0.00 

as 

ZINC 

54.40 

ng/Rg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %llOOO 


F-717 


DATE: 03/30/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  if.  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1066 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

M05 


1525ER,  1538 


COBpound 

Concantration 

Unit. 

Instnurant 

Detection 

Liaiit 

QCode 

QPin.l 

ALUMINUM 

12600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

15.50 

u 

UJ 

ARSBNIC 

13.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIOM 

91.10 

ag/Kg 

0.00 

J 

BBRYU.IUN 

0.61 

■g/Kg 

0.00 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

OJ 

CALCIUM 

3970.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

5.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

24.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

35800.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3110.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

115.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

u 

UJ 

NICKEL 

13.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2210.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

4120.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

31-70 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

40.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

- 1 _ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-718 


DhTE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  in  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  iil544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1067  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  100 7ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  153 


Compoun<i 

Concantration 

Unlta 

In.truaant 

Dataction 

Limit 

QCoda 

OFinal 

ALUMINUM 

11000.00 

mg/Kg 

o 

o 

o 

3 

ANTIMONY 

OaOO 

14.20 

D 

UJ 

ARSENIC 

32a40 

mg/Kg 

0.00 

3 

BARIUM 

79.30 

mg/Kg 

0.00 

3 

BERYLLIUM 

0.00 

o.so 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

0 

UJ 

CALCIUM 

3490.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUH 

IS. 80 

mg/Kg 

0.00 

j 

COBALT 

11. <0 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

20.70 

mg/Kg  0.00 

J 

IRON 

14200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.70 

mg/Kg 

o 

o 

O 

J 

HACNBSIUM 

3070.00 

mg/Kg 

O 

O 

O 

J 

MANGANESE 

117.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

23.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1440.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

s.oo 

U 

VJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

U 

UJ 

SODIUM 

1710.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

o.so 

u 

UJ 

VANADIUM 

62.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

56. SO 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-719 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  »:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1068  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M05 


1525ER,  1538 


CoBpound 

Concentration 

Units 

Inatmaent 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinal 

ALUMINUM 

16100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

AMTIHONY 

0.00 

14.40 

D 

UJ 

ARSENIC 

21.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

141.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.51 

D 

UJ 

CAX>MIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

CkLCIUM 

(ISOO.OO 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

8.70 

BBS 

0.00 

J 

COBALT 

5.00 

LL'IS-l 

0.00 

J 

COPPER 

?'».40 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

12400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

20400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

334.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

NICKEL 

11.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

r  4450.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

U 

UJ 

SODIUM 

2520.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

U 

UJ 

VANADIUM 

43.40 

og/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

59,20 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-720 

PROJECT;  NEVADA  AIR  HATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  ^ 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE;0J/30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  NUMBER;  1069  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  M05 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Conpound 

Concsntrstion 

ALUMINUM 

21400.00 

ANTIM^m 

0.00 

ARSBMIC 

97.10 

BARIUM 

105.00 

BERYLLIUM 

0.56 

CADMIUM 

0.00 

CALCIUM 

6390.00 

CBROMim 

18.00 

COBALT 

12.30 

COPPER 

21.40 

IRON 

28200.00 

LEAD 

5.20 

MAGNESIUM 

7910.00 

MANGANESE 

733.00 

MERCURY 

0.00 

MICKKL 

16.40 

POTASSIUM 

3600.00 

SELENIUM 

0.00 

SILVER 

0.00 

SODIUM 

1550.00 

THALLIUM 

0.00 

VANADIUM 

«1.C0 

ZINC 

52.80 

Units  Instruasnt 
Ostsetion 
Liait 


QFlnal 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-721 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sumaary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;JOOQ _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1070  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1055 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M05 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

In.truamnt 

O«t.ction 

Limit 

QCod. 

OPinal 

ALUMINUM 

20500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.70 

u 

UJ 

ARSENIC 

11.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

19S.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.52 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

S9C0.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

14.40 

ag/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

26.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

21400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4330.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

140.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

26.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

0.00 

1260.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

5.20 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1190.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.52 

u 

UJ 

VANADIUM 

71.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

2  INC 

50.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-722 


DkTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■^Suinmary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  4 1 1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1071  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M05 


1525ER,  15 


Coapound 

Concentration 

Units 

In.truB.nt 

Detection 

Linit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

17200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

AMTIMONY 

0.00 

13.70 

UJ 

ARSZMIC 

15.10 

mg/Xg 

0.00 

J 

BARIUM 

105.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.48 

0 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

17900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

22.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

17500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

9180.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

279.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

HICXKL 

18.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2080.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.9« 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

1200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

50.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

48.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-723 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE JhJOOO _ ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1072  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concantration 

Unit. 

Inatnimant 

Det.ction 

Limit 

QCod* 

OFin.l 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

27.60 

0.00 

J 

BARIUM 

22<.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

o.se 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

9670.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

17.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

IS. 80 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

40.30 

0.00 

J 

IRON 

27400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6180.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

1880,00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

35.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3990.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

0 

UJ 

SILVER 

0.00 

2. so 

u 

UJ 

SODIUM 

2440.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

81. so 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

70.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-724 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /JO/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *il000  _ ENDING  SAMPLE  *  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1073  SAMPLE  TYPE  :  SR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

In.truaent 

Detection 

Linit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

21500.00 

Limi 

0.00 

J 

AMTIMONY 

0.00 

_ 

380.00 

u 

UJ 

ARSBNIC 

35.70 

0.00 

J 

BARIUM 

131.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

6960.00 

0.00 

J 

CHROMIUM 

17.50 

0.00 

J 

COBALT 

9.70 

[i-til-l 

0.00 

B 

J 

COPPER 

33.10 

0.00 

J 

IRON 

33400.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

7760.00 

■g/Rg 

0.00 

J 

MANGANESE 

359.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

NICKEL 

34.5C 

PBH 

0.00 

J 

POTASSIUM 

395  .0 

■g/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SODIUM 

3100.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

S7.70 

ag/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

47.60 

■g/Kg 

0.00 

• 

•  O 

:  M06 
1525ER, 


I 


NVANG  si  Report 
Final  -  Apnl  1994 


F-725 

PROTECT:  UEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL, C 

BEGINNING  SJj>l>LE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  izl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1074  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  M06 

iRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  lOOoFB 

EQUIPMENT  RIIISATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Liait 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

21100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

7.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

16fi.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

0 

UJ 

CALCIUM 

6060.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

18.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

14.50 

■g/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

23.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

24000.00 

nc'Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.30 

utg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

44d0.00 

mg/Kg 

0.00 

as 

MANGANESE 

171.00 

mg/.g 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

25.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2450.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

^ELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1950.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

83.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

56. SC 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  i994 


F-726 


DATE:0J/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  i  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §  1 1544 


I 

4 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1075  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Cof&pound 

Concentration 

Units 

Instrunent 

D«tection 

Liflkit 

QCode 

QFinal 

ALUHZKUH 

11400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

AKTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

10. SO 

mg/Xg 

0.00 

J 

BARIUM 

97.90 

mg/Xg 

0.00 

J 

BraiYIXIUM 

0.00 

0.50 

0 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

114000.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

6. CO 

mg/Xg 

0.00 

J 

COBALT 

3.90 

mg/Xg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

25.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

IRON 

8580.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

3.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

35600.00 

ng/Xg 

0.00 

J 

MANGANESE 

290.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

D 

UJ 

NICKEL 

12.50 

mg/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3110.00 

ag/Xg 

O.QO 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

U 

UJ 

SODIUM 

2270.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

35.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

50.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

S 

MO  6 


1525ER,  15: 


I 

I 

I 


I 

I 


NVANG  SI  Report 
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F-727 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^^tlKM^^^umnary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %xl000  _ ENDING  SAMPLE  ilnl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1076  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1U05FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentra'  ion 

Units 

In.tnm.nt 

O.t.ction 

Limit 

QCoda 

QFinal 

ALUHIKUM 

10200.00 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

45.00 

mq/Kg 

0.00 

3 

BARIUM 

98.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

4730.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.70 

•g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

».ao 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

18.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

19500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

s.«o 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3770.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

1600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

NICKEL 

24.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3990.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SODIUM 

1100.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

44.10 

ng/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

40.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

■■HI 

NVANG  SI  Report 
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F.728 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1077  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1076 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M06 

1525ER,  153 


Cenpound 

Concentration 

Unit. 

In.truB.nt 

D.t.ction 

Liait 

OCod. 

OFin.l 

ALUMIKUH 

9150.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

34.20 

0.00 

J 

BARIUM 

108.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.4S 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

5350.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

CHROMIUM 

IS. 10 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

0.50 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.20 

mq/Kg 

0.00 

J 

IRON 

19100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3220.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

571.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

u 

UJ 

NICKEL 

18.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1770.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.89 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.20 

u 

UJ 

SODIUM 

848.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

VANADIUM 

44.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

55.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

mmmm 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  fttlOOO _ 


F-729 

DATE ; 03 /JO /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
_ ENDING  SAMPLE  #;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 
;  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetmnent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinel 

ALUMINUM 

11400.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

125.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

122.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYU.IUM 

0.00 

0.46 

0 

UJ 

CADNIUH 

0.00 

1.20 

D 

UJ 

CALCIUM 

5730.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

19.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

14.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

31.50 

■g/Kg 

0.00 

J 

IRON 

30000.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.20 

■g/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3550,00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

565.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

mCKBL 

23. <0 

■g/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1520.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.92 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

1120.00 

■g/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

66.50 

mg/Kg 

0,00 

J 

ZINC 

60.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1078  SAMPLE  TYPE  ;  SR 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1076 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-730 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  flBUBHHHtSuinniary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  is  1000 _ ENDING  SAMPLE  $  11544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1079  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  15; 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

Inatruaant 

Dataction 

Liailt 

QCoda 

QPinal 

ALUMINUM 

37000.00 

ag/Tg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

50.30 

mg/Kg 

QaOO 

J 

BARIUM 

148.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.51 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

CALCIUM 

5490.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

10.(0 

ag/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.(0 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

47.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

38000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

9.10 

mg/Kg 

o 

o 

o 

J 

MAGNESIUM 

10300.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

1040.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

NICKEL 

33.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4540.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

3.(0 

u 

UJ 

SODIUM 

1350.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

(5.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

99.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

— 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-731 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1080  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  1538 


CCBpound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

ALUMINUM 

12600.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

AMTZHONY 

0.00 

14.00 

U 

OJ 

ARSENIC 

43.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

73.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.44 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

CALCIUM 

4900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

1«.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

12.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

9.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

21700.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3380.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

372.00 

mq/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

U 

UJ 

NICKEL 

21.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2160.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.88 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.20 

u 

UJ 

SODIUM 

1070.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.44 

u 

UJ 

VANADIUM 

50.40 

mg/Kg 

0,00 

J 

ZINC 

36.10 

i»g/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-732 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1076 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1081 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

MO  6 


1525ER,  153 


Cenpound 

Cone«nt  ration 

Unit. 

Inatruaant 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

ALUMINUM 

9270.00 

ag/Kq 

0.00 

J 

ANTiHomr 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSBMIC 

15.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

75.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

5140.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.40 

mg/Xg 

0.00 

J 

COBALT 

6.30 

mg/Xg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

19.40 

mg/Xg 

0.00 

J 

IRON 

21100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

lead 

4.50 

mg/Xg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3530.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

MANGANESE 

196.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

U 

UJ 

NICKEL 

13.30 

mg/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1420.00 

mg/Xg 

0.00 

3 

SELENIUM 

0.00 

0.89 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.20 

0 

UJ 

SODIUH 

908.30 

mg/Xg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.45 

u 

UJ 

VANADIUM 

39.60 

mg/Xg 

0.00 

J 

ZINC 

45.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-733 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE; 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  If :  1000  _ ENDING  SAMPLE  »;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1082  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1076 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Inatrumant 
D«t action 
Limit 

OCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

24900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONy 

0.00 

14.00 

u 

DJ 

ARSENIC 

22.30 

0.00 

J 

BARIUM 

156.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.55 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

6190.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.30 

0.00 

B 

J 

COPPER 

29.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

25000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

8.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

13000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

620.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

u 

UJ 

NICKEL 

19.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4890.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

0 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1520.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.55 

u 

UJ 

VANADIUM 

56.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

61.60 

ng/Kg 

0.00 

J 

■■■■ 

mmmm 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-734 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ikilOOO _ ENDING  SAMPLE  #:J544  _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1083  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  153 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

Instruaant 

Detaction 

Limit 

QCoda 

or  Inal 

ALUMINUM 

9330.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

OaOO 

14.00 

u 

UJ 

ARSBNZC 

27.30 

0.00 

J 

BARIUM 

91.60 

■g/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.44 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

CALCIUM 

4620.00 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.90 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.20 

■g/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

30.00 

ng/Xg 

0.00 

J 

IRON 

17300.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

LEAD 

4.30 

ag/Xg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

2770.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

MANGANESE 

<11.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.11 

U 

UJ 

NICKEL 

17.40 

ag/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1980.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.88 

u 

UJ 

SILVBR 

0.00 

2.20 

u 

UJ 

SODIUM 

922.00 

ag/Xg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0,00 

0.44 

u 

UJ 

VANADIUM 

40.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

ZINC 

56.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

mmmmm 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-735 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEV^R:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4  z  1000 _ ENDING  SAMPLE  4  z  1544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1084  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

9290.00 

ag/Rg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSBNZC 

9.(0 

0.00 

J 

barium 

71.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

OJ 

CALCIUM 

4900.00 

0.00 

J 

CHROMIUM 

13.70 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

5.60 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

20.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.30 

ag/Rg 

0.00 

J 

magnesium 

3090.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

113.00 

ag/Rg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

OJ 

NICKEL 

11.(0 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1490.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.94 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

781.00 

ag/Rg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

VANADIUM 

48.10 

ag/Rg 

0.00 

J 

ZINC 

47.60 

ag/Rg 

0.00 

J 

■■■■■■ 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-736 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03 / 30/ 94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  4 1 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1085  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1076 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M06 


1525ER,  15 


Coi^ound 

Concantration 

Units 

Instrunsnt 

Detsction 

Limit 

QCod. 

OFin.1 

ALUMXNUH 

10100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTZMONy 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

ARSBMIC 

13.80 

■g/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

78.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

380.00 

0 

UJ 

CALCIUM 

56000.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

6.20 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

3.40 

■g/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

16.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

IRON 

6650.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

18500.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

601.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MBRCX3RY 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

l>OTASSIt>H 

2300.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SODIUM 

1280.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

360.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

29.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

58.50 

mq/¥.q 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-737 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  11:1000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1086  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

ALUMINUM 

10000.00 

Limi 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

380.00 

u 

DJ 

ARSENIC 

14.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

63.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

380.00 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

4380.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

17.40 

ag/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

6.50 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

16.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

15000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3110.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

452.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MHRCURy 

0.00 

380.00 

U 

UJ 

NICKEL 

17.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2080.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

SODIUM 

686.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

380.00 

U 

UJ 

VANADIUM 

50,90 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

36.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

■■iH 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-738 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  St2imary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1000 


DATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1076 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1087 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

M06 


1525FR.  153 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inetrument 

f>etection 

Limit 

OCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

22500.00 

mq/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

0 

UJ 

ARSENIC 

93.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

124.00 

■q/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.57 

mq/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

7190.00 

■q/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

23.50 

■q/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

19.10 

f/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

33.30 

■g/Kg 

0.00 

J 

IRON 

28400.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5440.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

144.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

u 

UJ 

NICKEL 

40.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3030.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1280.00 

■g/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

101.00 

mg /Kg 

0.00 

J 

ZINC 

63.10 

mg /Kg 

0.00 

J 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-739 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENHS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNirC  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  *zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1089  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M07 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ANTIMONY 

0.00 

13.30 

U 

UJ 

ARSENIC 

2  J 

mg/Kg 

•'.00 

J 

BARIUM 

65.50 

ag/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.47 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

UJ 

CALCIUM 

5160.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

17.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

5.30 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

15.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20900.00 

mg/Kg 

0.00 

i _ i 

L£JU> 

4.70 

*9g/Kg 

0.00 

MAGNESIUM 

2930.00 

mg/Kg 

0.00 

MANGANESE 

165.00 

mg  'Kg 

0.00 

B5 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

o 

o 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1790,00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.93 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

SSB 

UJ 

SODIUM 

1080.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.47 

UJ 

VANADIUM 

49.50 

u^g/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

31.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

■■■■■ 

NVANG  SI  Rcpirt 
Final  -  April  1994 


F-740 

1 

PROJECT: 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE: 03/30/94  ■ 

Final 

■■■1  Summary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C  m 

BEGINNING 

SAMPLE  *:1000 

ENDING  SAMPLE  §:1544  ■ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1090  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  M07 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


Compound 

Concentration 

Units 

Instniaent 

Detection 

Liait 

OCod. 

GFinal 

ALUHimJM 

17900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

AKTIMOHY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

104.00 

ag/Rg 

0.00 

J 

BARIUM 

128.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

6810.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

22.80 

ag/Xg 

0.00 

J 

coa\LT 

12.20 

ag/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

£6.60 

ag/Kg 

0.00 

J 

IRON 

23200.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

2.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3970.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

122.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

21.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1C50.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

1450.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

92.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

151.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

N  ^'ANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-741 


PROJECT:  NEVA^  AIK  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/54 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^zlOOO _ ENDING  SAMPLE  in  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1091  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  M07 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coanpound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUHINUH 

18400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTI HOMY 

0.00 

13.20 

U 

UJ 

ARSENIC 

2.20 

ng/Kg 

0.00 

B 

J 

BARIUM 

141.00 

ing/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

14200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

13.70 

ng/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.20 

ng/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

16.60 

ng/Kg 

0.00 

J 

IRON 

18500.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.90 

ng/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

343.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

14.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2300.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.93 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.30 

u 

UJ 

SODIUM 

2140.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

u 

UJ 

VANADIUM 

62.10 

ng/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

46.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-742 

1 

PROJECT: 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE: 03/30/94  | 

Final  4B1 

MHBMP  Summary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :r  _ 

i  BEGINNING 

SAMPLE  if '.1000 

ENDING  SAMPLE  §:1544  ■ 

SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1092  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  ;  M07 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15! 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Compound 


ALJNIHUM 


ANTIMONY 


ARSENIC 


BARIUM 


BERYLLIUM 


CADMIUM 


CALCIUM 


CHROMIUM 


COBALT 


COPPER 


IRON 


LEAD 


MAGNESIUM 


MANGANESE 


MERCURY 


NICKEL 


POTASSIUM 


SELENIUM 


SILVER 


SODIUM 


THALLIUM 


VANADIUM 


ZINC 


Concentration 


12600.00 


0.00 


9.00 


121.00 


0.56 


0.00 


4530.00 


16.30 


6.70 


16.60 


14300.00 


6.30 


2930.00 


0.00 


14.60 


3130.00 


0.00 


1080.00 


0.00 


60.90 


45.90 


Unite  Inetniment 
Detection 
Limit 


IISII 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-743 


DliTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  if  1 1000  _  ENDING  SAMPLE  %zl544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1093  SAMPLE  TYPE  ;  SR 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1089 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M07 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentrat ion 

Unlta 

Instmaant 

Dataction 

Limit 

QCoda 

QPinal 

ALUMINUM 

13800,00 

m^/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

7.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

131.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.65 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

4410.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

6.70 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

16.70 

ag/Kg 

0.00 

J 

IRON 

22900.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

6.60 

ag/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3130.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

208.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

17.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2420.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1110.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

61.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

42.30 

ag/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 


F-744 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1089 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1094 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

MO  7 


1525ER,  153 


Compound 

Concentration 

Units 

InstruMnt 

D«t*ction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

21600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.10 

u 

UJ 

ARSBNXC 

13. so 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

206.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.68 

ng/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

1.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

CALCIUM 

12600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

22.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.90 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

19.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

27000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

19.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6230.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

396.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

24.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1700.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.99 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

2650.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

98.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

63.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F.745 


DATE -.03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1095  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M07 


1525ER,  1538 


Cc»npound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.l 

ALUMINUM 

30800.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.50 

U 

UJ 

ARSENIC 

63.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

235.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.63 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

U 

UJ 

CALCIUM 

SOSO. 00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CnOMIUM 

16.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.80 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

35500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

9.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4910.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

621.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

NICEEL 

11.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3040.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

2110.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

63.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

49.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-746 


DtiTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  fUlOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  M07 


1525ER,  153 


Coopound 

Cenc«ntration 

Unit. 

In.trunant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

18700.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

IS. 40 

D 

UJ 

ARSENIC 

39.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

ISl.OO 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.63 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

l.SO 

mg/Kg 

0.00 

J 

CALCIUM 

6110.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

ie.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

22900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5020.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

161.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

U 

UJ 

NICKEL 

17. »0 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2650.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1340.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

58.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

50.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1096 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-747 


J3ATEi03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1097  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  M07 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

Inatrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinml 

ALUMINUM 

16100.00 

mg /Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

4.80 

■g/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

136.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.50 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

6960.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.50 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.90 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

18.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6690.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

302.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.10 

U 

UJ 

HICML 

20.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1490.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.84 

0 

UJ 

SILVBR 

0.00 

2.10 

u 

UJ 

SODIUM 

1310.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.42 

0 

UJ 

VANADIUM 

66.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

46.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  Apiil  1994 


F-748 


DATEi03/30/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL iC 
EN:  NG  sample  i:1544 

SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1098  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  M07 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpound 

Conc«ntrAtion 

Units 

In.tEUB.nt 

Limit 

QCods 

QFin.l 

ALUMINUM 

20200.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

ANTIHONT 

0.00 

15.40 

U 

UJ 

ARSENIC 

45.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

BARIUM 

174.00 

mg/ng 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.82 

mg/Kg 

O.QO 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

5470.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.70 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

36400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

9.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6520.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

MANGANESE 

641.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

U 

UJ 

RICREL 

23.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

4430.00 

mq/Kq 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

0 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1190.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

U 

UJ 

VANADIUM 

57,30 

mq/Kq 

0.00 

J 

ZINC 

49.10 

mq/Kq 

0,00 

J 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-749 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %'.1000 _ ENDING  SAMPLE  1^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1099  SAMPLE  TYPE  :  SR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  lOOSFB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M07 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

"  1 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinel 

ALUMIKUH 

19600.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

ANTIMOKY 

0.00 

14.00 

0 

UJ 

ARSENIC 

33.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

167.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.59 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

u 

UJ 

CALCIUM 

44SO.OO 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

15.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.30 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.20 

mq/Kq 

0.00 

J 

IRON 

21900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

9.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5040.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

377.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

u 

UJ 

NICKEL 

17.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3880.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2. CO 

u 

UJ 

SODIUM 

1080.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

u 

UJ 

VANADIUM 

56.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

45.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-750 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1100  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  M07 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCcxl. 

QPinal 

ALUMINUM 

29900.00 

mg /Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

15.30 

u 

UJ 

ARSENIC 

3C.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

173.00 

Bg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.79 

Bg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

0 

UJ 

CALCIUM 

8310.00 

Bg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

23.70 

Bg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

15.60 

Bg/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

54.90 

Bg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20700.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

8.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5480.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

319.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.74 

mg/Kg 

0.00 

J 

NICKEL 

31.10 

ag/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2900.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

0 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODIUM 

1810.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.54 

u 

UJ 

VANADIUM 

93,30 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

60,70 

mg/Kg 

0.00 

J 

153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-751 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1101  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M07 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concent  ret ion 

Onlt. 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinel 

ALUMINUM 

19200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIHONy 

0.00 

15.60 

u 

UJ 

ARSENIC 

23.20 

ng/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

169.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.55 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

u 

UJ 

CALCIUM 

20000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

9.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.60 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

18400.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

8640.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

MANGANESE 

478.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

1.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

NICKEL 

12.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3370.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.70 

u 

UJ 

SODTUM 

1810.00 

mg/Kg 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

0.55 

u 

UJ 

VANADIUM 

48.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

48.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-752 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATE; 03/30/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  %zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1102 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


S 

MO  7 


1525ER,  153 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatniment 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

16500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

13.70 

u 

UJ 

ARSENIC 

37.80 

Dg/Xg 

0.00 

J 

BARIUM 

194.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.58 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

UJ 

CALCIUM 

3990.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

12.60 

mg/Kg 

O.QO 

J 

COBALT 

6.90 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

18.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

7.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3630.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

375.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

11.70 

mg/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3980.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.96 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

1240.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

46.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

41.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-753 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  ■■■■■■■I  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  ^:1000 _ ENDING  SAMPLE  1^:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1103  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  M07 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

16300.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTZMONT 

0.00 

14.60 

u 

UJ 

ARSENIC 

29.70 

ag/Xq 

0.00 

J 

BARIUM 

106.00 

ag/Xg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.64 

ng/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

V 

UJ 

CALCIUM 

6040.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

16.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

12.70 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

19,90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

22200.00 

ag/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.40 

ag/Xg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4860.00 

mg/Kg 

I  0.00 

J 

MANGANESE 

KS.OO 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.13 

U 

UJ 

HICKBL 

38.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2460.00 

mg/Kg 

0.00 

a 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.60 

u 

UJ 

SODIUM 

1260.00 

mg/Kg 

Q.OO 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.51 

U  i 

UJ 

VANADIUM 

71.10 

rag/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

57.00 

0.00 

J 

1538 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-754 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ihilOOO _ ENDING  SAMPLE  i:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1104  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  M07 


1525ER,  15: 


Cosipound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUHimJM 

20700.00 

&9/K9 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

16.20 

u 

UJ 

ARSENIC 

58.10 

nq/Kq 

0.00 

J 

BARIUM 

178.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.82 

ng/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

5490.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

15.10 

■g/Kg 

0.00 

J 

COPPER 

23.60 

ng/Xg 

0.00 

J 

IRON 

26300.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

10.20 

ag/Xg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6160.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

572.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.14 

u 

UJ 

HICKBL 

0.00 

11.40 

u 

UJ 

POTASSIUM 

4510.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.80 

u 

UJ 

SODIUM 

1440.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.57 

u 

UJ 

VANADIUM 

45.10 

ng/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

50.50 

ng/Xg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-755 


DhTEzOS /30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  _ ENDING  SAMPLE  ft:  1544 


SAMPLE  ^ND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 
:  M08 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCcxie 

QFinal 

ALUMINUM 

20800.00 

ng/Rg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

BARIUM 

170.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.62 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

u 

OJ 

CALCIUM 

7160.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

23.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.50 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

22100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

S.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4270.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

195. Ou 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

u 

UJ 

NICKEL 

18.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1890.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

1 

o 

o 

o 

_J 

1.00 

u 

U3 

SILVER 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1520.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

70.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

51.20 

mg/Kg 

0.00 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1105 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1105 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-756 


DATE : 03 / JO /P 4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ _ _ ENDING  SAMPLE  HI:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1106  SAMPLE  TYPE  :  SR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1105 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 
:  MOB 


1525ER,  15 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

17300.00 

mg/Kq 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

MtSSHIC 

115.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

127.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.79 

»g/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

0 

UJ 

CALCIUM 

5970.00 

mg/Rg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

18.50 

■g/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.30 

lag/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.50 

mg/Kg 

r'.oo 

J 

IRON 

24€Q0.QQ 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4030.00 

mg/Kg 

O.QQ 

J 

MANGANESE 

170.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

HICKBL 

20.40 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1660.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.50 

0 

UJ 

SODIUM 

1230.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

U 

UJ 

VANADIUM 

72.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

52. 7C 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-757 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimazry 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1107  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1105  ASSOCIATED  MB  :  MOB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Comp>ound 

Concentration 

Unit. 

Inatrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.l 

ALUMINUM 

19200.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

12.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

113.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

1 LERYLLIUK 

O.oo 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.40 

U 

UJ 

CALCIUM 

5630.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

21.10 

mg/Xg 

0.00 

J 

COBALT 

11.50 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

19.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

24100.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

lead 

4.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

3870.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

154.00 

mg/Xg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.14 

mg/Kg 

0.00 

J 

NICKEL 

24.90 

mg/Xg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1440.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.90 

U 

UJ 

SODIUM 

1330.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.57 

U 

UJ 

VANADIUM 

95.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

48.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-758 


DATE :0J /JO/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  »:JOQO  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I 


SAMPLE  NUMBER:  1108  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

U 

u 

ARSSNIC 

0.00 

4.00 

U 

u 

BSRTLLIUN 

0.00 

1.00 

u 

u 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

0 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

lead 

0.00 

2.00 

0 

u 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

HICKEL 

0.00 

11.00 

u 

V 

POTASSIUM 

0.00 

1363.00 

u 

u 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

6.00 

c 

u 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

0 

u 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-759 


DATE:03/30/P4 


PROJECTS  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER'S  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  sC 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  It:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBERS  1109  SAMPLE  TYPE  S  ER  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  s  MET  SDG  s  1108  ASSOCIATED  MB  s  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  S  llllTB 
FIELD  BLANKS  s  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  s  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

Liait 

QCode 

QPin.l 

ANTIMOKY 

0.00 

60.00 

U 

u 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

u 

u 

BERYLLIUM 

0.00 

t.OO 

u 

0 

CADMIUM 

0.00 

S.OO 

u 

u 

CBROHIUM 

0.00 

s.oo 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

0.00 

S.OO 

u 

u 

I.EAD 

0.00 

3.00 

u 

u 

MAGNESIUn 

0.00 

44.00 

u 

u 

MANGANESE 

0.00 

2.00 

u 

u 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

u 

POTASSIUM 

0.00 

1363.00 

u 

u 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

u 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

u 

VANADIUM 

0.00 

S.OO 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1000 


F-760 


DATE: 03 /30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


I 

4 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1110  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inatrumant 

Dataction 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

u 

u 

ARSENIC 

0,00 

4.00 

u 

u 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

u 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

0.00 

5.00 

u 

u 

1.2X0 

0.00 

2.00 

u 

u 

MAGNESIUM 

0.00 

46.00 

D 

u 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

u 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

u 

POTASSIUM 

0.00 

1363.00 

u 

u 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

u 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

D 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-761 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suxmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  _  ENDING  SAMPLE  *  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1112  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1076 

TRIP  BLANK  ;  1120TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 
;  M06 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unit. 

In.trunent 

Detection 

Linit 

QCoda 

QFinal 

ALUMINUM 

11600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

ARSSNZC 

33.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

71.10 

mg /Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.49 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

D 

UJ 

CAXXTIUH 

40C0.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CBROMIUM 

14.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

9.30 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

17.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

16900.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

5010.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

346.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

23.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

3490.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.96 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

969.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

61.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

37.00 

0.00 

J 

hrVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-762 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATErt 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  T 

BEGINNING  SAMPLE  filOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE : 03 / JO /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1113  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  M06 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-763 


DATE: 03/30/54 


PROJECT!  WFVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  it  1 1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1114  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  M06 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  100 5FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


CoiDpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunant 

Detection 

Lifliit 

OCode 

OPinal 

ALUMINUM 

12800.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

AMTIMOHY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

4.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

64.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.50 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

5380.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

14.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

T.90 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

23.60 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

21500.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

4.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

4190.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

142.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

K.IO 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2360.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.99 

U 

UJ 

silver 

0.00 

2.50 

u 

UJ 

SODIUM 

1040.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.50 

u 

UJ 

VANADIUM 

58.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

52.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-764 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  MARTY 

BEGINNING  ‘^•^LE  §:1000 


DATEsOJ /30/S4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1115  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  M06 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-765 


DRTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1116  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  ;  1120TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  i007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  ;  S 
ASSOCIATED  MB  :  MO 7 

lllOER,  1513ER,  1525ER, 


1538 


Compound 

Concent  ration 

unite 

Instrument 

Detection 

LLmxt 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

9590.00 

mg/Rg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

o 

o 

o 

13. CO 

u 

UJ 

AFS2NIC 

47.60 

mg/Rg 

0.00 

J 

BARIUM 

79.10 

mg/Rg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.00 

0.46 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

1.10 

U 

UJ 

CALCIUM 

4760.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

16.80 

ng/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

10.40 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

17.60 

mg/Rg 

0.00 

J 

IRON 

19600.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

3.50 

mg/Rg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

2650.00 

mg/Rg 

0.00 

J 

MANGANESE 

910.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

1.10 

mg/Kg 

0.00 

J 

NICKEL 

16.50 

mg/Rg 

o 

o 

o 

J 

POTASSIUM 

1830.00 

mg/Rg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.91 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

2,30 

u 

UJ 

SODIUM 

912.00 

mg/Rg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.46 

U 

UJ 

VANADIUM 

33.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

41.50 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-766 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOO _ ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1117  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  M07 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coopound 

Coneantration 

Unit. 

InstruMnt 

E>«t«cti.on 

Limit 

QCoda 

OFinal 

ALUHZKUH 

11800.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTIMONY 

0.00 

13.90 

0 

UJ 

ARSENIC 

78.80 

mg/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

104.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

BERYLLIUM 

0.53 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.30 

0 

UJ 

CALCIUM 

5930.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

16.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

8.60 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

20.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

IRON 

20200.00 

mg/^g 

0.00 

J 

LEAD 

2.30 

mg/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIl 

3420.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

124.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICML 

11.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

1760.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.98 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

UJ 

SODIUM 

997.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.49 

u 

UJ 

VANADIUM 

68.90 

mg/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

47,00 

mg/Kg 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


15 


F-767 


PROJECT:  ^VADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1118  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  M07 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concontration 

Unit* 

In.truosnt 

D. tact ion 
Linit 

QCode 

QPin.I 

ALUHIKUH 

19000.00 

mg/Kg 

0.00 

J 

ANTI HOMY 

0.00 

13.60 

0 

OJ 

ARSENIC 

6.70 

ng/Kg 

0.00 

J 

BARIUM 

125.00 

ag/Rg 

0.00 

J 

BBRYIXIUM 

0.58 

ag/Kg 

0.00 

B 

J 

CADMIUM 

0.00 

1.20 

U 

UJ 

CALCIUM 

6770.00 

■g/Kg 

0.00 

J 

CHROMIUM 

18.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

COBALT 

S.40 

og/Kg 

0.00 

B 

J 

COPPER 

21.20 

ag/Kg 

0.00 

J 

IRON 

23000.00 

og/Kg 

0.00 

J 

LEAD 

5.50 

og/Kg 

0.00 

J 

MAGNESIUM 

6390.00 

og/Kg 

0.00 

J 

MANGANESE 

368.00 

og/Kg 

0.00 

J 

MERCURY 

0.00 

0.12 

U 

UJ 

NICKEL 

27.30 

og/Kg 

0.00 

J 

POTASSIUM 

2460.00 

og/Kg 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

0.96 

u 

OJ 

SILVER 

0.00 

2.40 

u 

OJ 

SODIUM 

1150.00 

og/Kg 

0.00 

B 

J 

THALLIUM 

0.00 

0.48 

u 

UJ 

VANADIUM 

72.00 

og/Kg 

0.00 

J 

ZINC 

52.70 

mg/Kg 

0.00 

J 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-768 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATE; 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  izl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1119  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  M07 

TRIP  BLANK  ;  1120TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-769 


DATE : 03 / JO /9 4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  ENDING  SAMPLE  %xl544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 
;  M09 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concent  rat ion 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OPin.1 

ALUMINUM 

568.00 

pg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

DJ 

ARSENIC 

152.00 

f/g/I. 

0.00 

J 

BARIUM 

31.20 

Uq/'L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

47400.00 

Uq/'L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

0 

UJ 

COPPER 

9.40 

pg/L 

0.00 

IRON 

55.90 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

5040.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

164.00 

0,00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

14S00.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

4.20 

pg/L 

0.00 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

443000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

13.00 

tig/L 

0.00 

ZINC 

3.80 

pg/L 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1500 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1500 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-770 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  «:I544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1501 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


W 

M09 


1525ER,  15: 


Compound 

Concantntxon 

Unit. 

InttrviB«nt 

Detection 

Limit 

OCod. 

QPinal 

ALUHXHUH 

S12.00 

>jg/L  0.00 

ANTZHOHY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

116.00 

pg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

95.00 

pg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

66900.00 

(/g/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

O 

O 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

10.50 

pg/L 

0.00 

IRON 

43.60 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

18600.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

384.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

12100.00 

pg/I. 

o 

o 

o 

SELENIUM 

4.90 

pg/L 

0.00 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

394000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

7.10 

^g/L 

0.00 

ZINC 

4.60 

pg/L 

0,00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-771 

PROJECT: 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE: 03/30/94 

Final 

■■■H  Smmary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING 

SAMPLE  *:1000 

ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 
:  M09 


1525ER,  1538 


CoBpound 

Concantration 

Unit. 

Inatrunent 

Dat.ction 

Limit 

OCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

490.00 

pg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

55.40 

jjg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

106.00 

>jg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

DJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

D 

UJ 

CALCIUM 

96400.00 

ug/L 

0.00 

CBROHIUM 

0.00 

6.00 

0 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

13.40 

pg/L 

0.00 

IRON 

43.90 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

24100.00 

Mg/L 

0.00 

MANGANESE 

152.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

16000.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

71 

O 

o 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

371000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

17.90 

pg/L 

0.00 

ZINC 

13.60 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1502  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


F-772 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/54 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  »;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1503  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


CoBpound 

Concentration 

Units 

Inatrunant 

Datactxon 

Lioiit 

OCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

449.00 

»jg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

OJ 

ARSENIC 

5fl.60 

>ig/L 

0.00 

J 

BARIUM 

397.00 

fjg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

U 

UJ 

CAIiCIUN 

83200.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

15.30 

pg/L 

0.00 

COPPER 

109.00 

pg/L 

0.00 

IRON 

34.30 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

OJ 

MAGNESIUM 

22900.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

4C60.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

11.60 

pg/L 

0.00 

POTASSIUM 

17200.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

0 

UJ 

SODIUM 

371000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

O 

o 

o 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

6.20 

pg/L 

0.00 

ZINC 

22.60 

pg/L 

0.00 

-  L...  - 

:  W 

:  M09  I 

1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-773 


DATE:03/30/P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1504  SAMPLE  TYPE  :  HR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  15 06TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 
:  M09 


1525ER,  1538 


Ccoipound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OPinsl 

ALUMINUM 

498.00 

Uq/l. 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

57.10 

l/g/L 

0.00 

J 

BARIUM 

343.00 

lig/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

82100.00 

ng/i. 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

COBALT 

13.90 

Ijg/L 

0.00 

COPPER 

104.00 

fig/h 

0.00 

IRON 

0.00 

34.00 

U 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

22600.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

4080.00 

fig/h 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

CD 

O 

pg/L 

0.00 

POTASSIUM 

15700.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

SILVER 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SODIUM 

361000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

ZINC 

6.90 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.774 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1507  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  M09 

TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Concentration  Unite  Instrument 
Detection 
Limit 


Coopound 

Concent  ration 

ALUMINUM 

351.00 

ANTIMONY 

0.00 

ARSENIC 

19.60 

BARIUM 

27.60 

BERYLLIUM 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

CALCIUM 

47000.00 

CHROMIUM 

0.00 

COBALT 

0.00 

COPPER 

13.80 

IRON 

0.00 

0.00 

MAGNESIUM 

10000.00 

MANGANESE 

90.80 

MERCURY 

0.00 

HICKKL 

0.00 

POTASSIUM 

9480.00 

SELENIUM 

0.00 

SILVER 

0.00 

SODIUM 

S6SOO.OO 

THALLIUM 

0.00 

VANADIUM 

5.50 

ZINC 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-775 


DATE: 03/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■■■kSuiiunary 
REVIEWER;  DE.NIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  HdlOOO  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1508  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  ;  1500 

TRIP  BLANK  :  1512TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  W 
;  M09 


1525ER,  1538 


Compound 

Concont  rat ion 

Unit. 

Inatruftent 
Detect ion 
Limit 

OCod. 

QPin.l 

ALUMINUM 

392.00 

ttg/L 

0.00 

ARTIHONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

45.20 

jig/L 

0.00 

3 

BARIUM 

64.20 

jig/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

66600.00 

Hg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

11.30 

iig/L 

0.00 

IRON 

0.00 

34.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

21100.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

1350.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

17200.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

132000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

S.90 

pg/L 

0.00 

ZINC 

4.90 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Fuial  -  April  1994 


F.776 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  $:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1509 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


W 

MO  9 


1525ER,  15: 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instru»«nt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

380.00 

^(g/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

31.30 

ljg/1. 

0.00 

J 

BARIUM 

53.70 

vg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

O.QQ 

s.oo 

u 

UJ 

CALCIUM 

54100.00 

pg/L 

0.00 

CBROMIUM 

0.00 

c.oo 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

IRON 

47.90 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

NAG^^SIUN 

11000.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

207.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

O 

o 

u 

UJ 

POTASSIUM 

12400.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

S.OO 

u 

uo 

SODIUM 

17S000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

o 

o 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

ZINC 

13.80 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-777 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1510  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  M09 

TRIP  BLANK  ;  1512TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

.ALUMINUM 
I  ANTIMONY 
I  ARSENIC 
i  BARIUM 
BERYLLIUM 
CADMIUM 
CALCIUM 
CHROMIUM 
COBALT 
COPPER 
IRON 
LEAD 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

MERCURY 

NICKEL 

POTASSIUM 

SELENIUM 

SILVER 

SODIUM 

THALLIUM 

VANADIUM 

ZINC 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-778 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  tilOOO 


DATE: 03/30/94 


Rry  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

1000  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1511  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  M09 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15: 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Concentration  Unite  Inetrument  QCode 
Detoctxon 
Limit 


Compound 

Concentration 

ALUMIHUH 

383.00 

AirriMOMY 

0.00 

ARSENIC 

25.70 

BARIUM 

64.80 

BERYLLIUM 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

CALCItm 

57800.00 

CHROMIUM 

0.00 

COBALT 

0.00 

COPPER 

0.00 

IRON  I 

0.00 

LEAD 

0.00 

MAGNESIUM 

13400.00 

MANGANESE 

734.00 

MERCURY 

0.00 

NICKEL 

0.00 

POTASSIUM 

13400.00 

SEUNIUM 

0.00 

SILVER 

0.00 

SODIUM 

187000.00 

THALLIUM 

0.00 

VANADIUM 

0.00 

ZINC 

15.70 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-779 


DATE :0J /JO/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■■  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  t-.lOOO  _  _ ENDING  SAMPLE  i  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1513  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1512TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  W 
;  M09 


1525ER, 


compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

252.00 

fjq/L 

0.00 

AKTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

U 

DJ 

BARIUM 

3.10 

pg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

71.20 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

IRON 

91.90 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

0.00 

46.00 

u 

UJ 

MANGANESE 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

360.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

U 

UJ 

SODIUM 

552.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

ZINC 

pg/L 

0.00 

mmam 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-780 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:i 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATEZ03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *zl5'f4 


SAMPLE  NUMBER:  1514  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  M09 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Unit*  Xn*truB.jnt 
Detection 
Limit 


Compound 

Concontrmtion 

ALUMINUM 

389.00 

ANTIMONY 

0.00 

ARSENIC 

43.40 

BARIUM 

95. SO 

BERYLLIUM 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

CALCIUM 

ClfiOQ.OO 

CHROMIUM 

0.00 

COBALT 

0.00 

COPPER 

0.00 

IRON 

35.90 

LEAD 

0.00 

MAGNESIUM 

12400.00 

MANGANESE 

248.00 

MERCURY 

0.00 

NICKEL 

0.00 

POTASSIUM 

12400.00 

SELENIUM 

0.00 

SILVER 

0.00 

SODIUM 

ISOOOO.OO 

THALLIUM 

0.00 

VANADIUM 

13.50 

ZINC 

5.30 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-781 


DATEZ03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^zlOOO  _ ENDING  SAMPLE  if  i  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1518  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1500 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  W 
:  M09 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

XnstruB«nt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

305.00 

pg/L 

0.00 

ANTZMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

BARIUM 

38.90 

pg/I. 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

CALCIUM 

18COO.OO 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

IRON 

<7.90 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

6880.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

3<.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

28S0.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

0 

UJ 

SODIUM 

KSOO.OO 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

ZINC 

4.20 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-782 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1 1000  _ ENDING  SAMPLE  %ll544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1519  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  W 
ASSOCIATED  MB  :  M09 

lllOER,  1513ER,  1525ER, 


15 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrumant 

Detection 

Limit 

QCode 

orln.l 

ALUMINUM 

366.00 

pg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

U 

OJ 

ARSENIC 

26.60 

lig/L 

0.00 

J 

BARIUM 

50.20 

fig/L 

0.00 

BBRYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

43200.00 

jig/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

OJ 

COPPER 

11.10 

pg/L 

0.00 

IRON 

0.00 

34.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

8300.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

111.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

0 

UJ 

HICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

8820.00 

pg/t, 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

«.oo 

u 

UJ 

SODIUM 

98700.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

11.90 

pg/L 

0.00 

ZINC 

5.30 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.783 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1520  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  M09 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

In.tniBant 

Oataction 

Linlt 

QCoda 

QFinal 

ALUMINUM 

395.00 

pg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ARSSNIC 

58.30 

fig/L 

0.00 

J 

BARIUM 

83. so 

jig/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

CALCIUM 

66000.00 

pg/L 

0.00 

CEROMIUH 

0.00 

o 

o 

u 

DJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

s.oo 

u 

DJ 

IRON 

47.80 

pg/L 

0.00 

J 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

14300.00 

Mg/L 

0.00 

MANGANESE 

335.00 

fig/L 

0.00 

MERCURY 

o 

o 

o 

0.20 

u 

UJ 

HICKEt 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

POTASSIUM 

9310.00 

yg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

20.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

69000.00 

yg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

ZINC 

3.30 

yg/L 

0.00 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-784 


DM!E:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  SiJimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 
;  MIO 


1525ER,  153 


CoBpound 

Concantration 

Unit. 

InatruMnt 

D«tttction 

Linit 

QCoda 

QFin.l 

ALUMINUM 

181.00 

fjg/L 

0.00 

B 

AMTIM(»fY 

0.00 

<0.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

23.30 

fjg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

40.60 

lig/L 

0.00 

8 

BBRYLLIUM 

0.00 

1.00 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

44200.00 

Ijg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

<.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

0.00 

5.00 

V 

UJ 

IRON 

50.20 

tig/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

8670.00 

ng/L 

0.00 

HANGAHBSE 

24.10 

)jg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKZL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

8970.00 

»ig/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

<.00 

u 

UJ 

SODIUM 

96000.00 

fjg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

7.00 

U 

UJ 

VANADIUM 

8.70 

Ug/L 

0.00 

B 

ZINC 

8.40 

fig/L 

0.00 

B 

SAMPLE  NUMBER;  1522  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1520 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-785 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  _ ENDING  SAMPLE  ihl544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1523  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1520 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  W 
;  MIO 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinsl 

ALUMINUM 

213.00 

/ig/L 

0.00 

ANTI MONT 

0.00 

60.00 

0 

UJ 

ARSmiC 

1«.S0 

>ig/L 

0.00 

J 

BARIUM 

37.30 

pg/L 

0.00 

B 

BERYIXIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

51400.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

D 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

7.80 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

75.20 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

0 

UJ 

MAGNESIUM 

10000.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

86.40 

pg/I. 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

10300.00 

pg/I, 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

SILVER 

0,00 

4.00 

u 

UJ 

SODIUM 

134000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0,00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

10.10 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

10,10 

pg/L 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.786 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNrS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1524  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 
:  MIO 


1525ER,  15: 


CGBpound 

Concantration 

Unit. 

In.truMnt 

D«t.ctlon 

Lisit 

QCod. 

OPin.l 

ALUMINUM 

216.00 

jjg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

D 

DJ 

ARSBNIC 

16.30 

»<g/L 

0.00 

J 

BARIUM 

44.20 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

DJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIOM 

S9900.00 

»»g/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

D 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

9.<0 

tiq/L 

0.00 

B 

IRON 

46.90 

Vg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

12400.00 

Vg/L 

0.00 

MANGANESE 

71.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

KiaOL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

12100.00 

(/g/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

103000.00 

»jg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

6.00 

»ig/L 

0.00 

B 

ZINC 

5.80 

»ig/L 

0.00 

B 

L_^_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-787 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1525  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Seunp 
1525ER,  1538 


Compound 

Concantration 

Unit. 

In.trunent 
0.t action 
Liaiit 

QCoda 

QPinal 

ANTIMONY 

0.00 

£0.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

0.00 

4.00 

0 

UJ 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CHROMIUM 

0.00 

£.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

0 

UJ 

COPPER 

0.00 

5.00 

0 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

1363.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

s.oo 

u 

DJ 

NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-788 


DATE:0J/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  Hi  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1526  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  MIO 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concertration 

Uni-t. 

In.truBent 
Mt  act  ion 
Limit 

QCoda 

OPinal 

ALUNZmiM 

194.00 

pg/L 

0.00 

B 

AMTIMONY 

0.00 

60.00 

U 

DJ 

ARSENIC 

fil.to 

pg/L 

0.00 

j 

BARIUM 

27.60 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

D 

DJ 

CALCIUM 

42600.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

U 

DJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

DJ 

COPPER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

IRON 

125.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

DJ 

MACNESIUM 

10400.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

218.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

DJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

8040.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

98300.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0,00 

2.00 

DO 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

ZINC 

7.20 

pg/L 

0.00 

B 

1531 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-789 


DATE : 03 /30/P 4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  fgtttKKttk  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000  _ ENDING  SAMPLE  »;i544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1527  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 
:  MIO 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.1 

ALUMINUM 

185.00 

fig/L 

0.00 

B 

ANTIMONY 

0.00 

<0.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

54.30 

fjg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

27.60 

jig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

D 

UJ 

CALCIUM 

42300.00 

Ug/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

U 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

10.50 

f/g/L 

0.00 

B 

IRON 

50.10 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

10500.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

220.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.30 

U 

UJ 

HICKSl. 

0.00 

11.00 

D 

VJ 

POTASSIUM 

9450.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

OJ 

SOOIUH 

103000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

ZINC 

3.80 

Itg/L 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-790 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEiC 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE; 03 /JO/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *il544 


SAMPLE  NUMBER;  1529  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  ;  W  I 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  MIO  « 
TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB  I 
EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1531 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Concentration  Unita  Inatrunent 
Detection 
liiDit 


Compound 

Concentration 

ALUMINUM 

194.00 

AnriMOHY 

0.00 

ARSENIC 

37.90 

BARIUM 

53.20 

BERYLLIUM 

0.00 

CADMIUM 

0.00 

CALCIUM 

4S400.00 

CHROMIUM 

0.00 

COBALT 

0.00 

COPPER 

8.20 

IRON 

75.20 

LEAD 

Q.QQ 

MAGNESIUM 

16000.00 

MANGANESE 

258.00 

MERCURY 

0.00 

NICKEL 

0.00 

POTASSIUM 

11000.00 

SELENIUM 

o 

O 

O 

SILVER 

0.00 

SODIUM 

279000.00 

THALLIUM 

0.00 

VANADIUM 

9.70 

ZINC 

7.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-791 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /JO/94 

Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  il:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 
:  MIO 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

LiAit 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

178.00 

»jq/L 

0.00 

B 

ANTIMONY 

0.00 

o 

o 

o 

U 

UJ 

ARSENIC 

39.00 

pg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

43.70 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

44100.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

c.oo 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

IRON 

0.00 

34.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

12800.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

27.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

9030.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

c.oo 

u 

UJ 

SODIUM 

221000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2. 00 

u 

UJ 

VANADIUM 

10.60 

lig/L 

0.00 

B 

ZINC 

4.60 

pg/L 

0.00 

B 

_  1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1520 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1530 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1083TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-792 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  fllOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1531  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 
:  MIO 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrusent 

Detection 

Limit 

OCode 

OFinal 

ALUHimiH 

202.00 

tjg/L 

0.00 

AMTIMOKY 

0.00 

CO.  00 

U 

UJ 

ARSENIC 

32.00 

pg/L 

0.00 

J 

BARIUM 

44.10 

ftg/lj 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

43700.00 

jig/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

9.60 

1/g/L 

0.00 

B 

IRON 

0.00 

34.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MASNESIUH 

12600.00 

lig/L 

0.00 

MANGANESE 

26.40 

tiq/h 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

10300.00 

f/g/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

c.oo 

u 

UJ 

SODIUM 

233000.00 

jig/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

10.30 

pg/L 

C.OO 

t> 

ZINC 

5.60 

ng/L 

0,00 

B 

NVA^VG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-793 


DKTE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  CHIMIBBSuimnary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1532  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  W 
ASSOCIATED  MB  :  MlO 

lllOER,  1513ER,  1525ER, 


1538 


Ccapound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUM 

196.00 

pg/L 

0.00 

B 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

23.20 

pg/Z 

0.00 

J 

BARIUM 

66.50 

pg/Z 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

57400.00 

pg/Z 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

OJ 

COPPER 

11.00 

pg/Z 

0.00 

B 

IRON 

75.20 

pg/Z 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

18100.00 

pg/Z 

0.00 

MANGANESE 

328.00 

pg/Z 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

14800.00 

pg/Z 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

304000.00 

pg/Z 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

S.70 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

4.20 

pg/Z 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-794 


DATE:03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  ^IR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1533  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 
:  MlO 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

In.trun.nt 

Det.ction 

Linit 

QCode 

OFinal 

ALUMINUH 

314.00 

tig/t 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

84.50 

fig/t 

0.00 

J 

BARIUM 

36.70 

fig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADhIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

22400.00 

tjg/L 

0.00 

CBROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

11.90 

uq/L 

0.00 

B 

IRON 

360.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

5530.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

172.00 

pg/I. 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

asso.oo 

pg/L 

0.00 

SEIJINIUM 

4.70 

0.00 

B 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

OJ 

SODIUM 

236000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

15.00 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-795 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  IMHIHHI  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1542  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1544TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMZNT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  W 
ASSOCIATED  MB  :  MIO 

lllOER,  1513ER,  1525ER, 


1538 


Compound 

ConcontrAtion 

Units 

ln.trus.nt 

D«t.ction 

Linlt 

OCod. 

QPinal 

ALUMINUM 

3440. OC 

vg/L 

0.00 

ANTIMONY 

0.00 

60.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

SB. 50 

pg/L 

0.00 

J 

AARIUH 

42.60 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUH 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

47000.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

UJ 

COBALT 

0.00 

o 

o 

iS 

UJ 

COPPER 

16.30 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

3070.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAG^:ESIUM 

11200.00 

pg/L 

0.00 

H^JIGAKBSE 

244.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

10100.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

SODIUM 

147000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

22.40 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

18.10 

pg/L 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.7% 


DATE:03/30/P4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1543  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1544TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Sam 
1525ER,  153 


Conpound 

Coneantration 

Units 

Znatruaant 

Oataction 

Limit 

QCod. 

QPin.l 

ANTIMONY 

0.00 

o 

o 

o 

u 

UJ 

AKSBNIC 

0.00 

4.00 

b 

OJ 

BBRYLLIUN 

0.00 

1.00 

V 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

V 

UJ 

CHROMIUM 

0.00 

4.00 

0 

UJ 

COBAX.T 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

S.OO 

0 

UJ 

IRON 

0.00 

34.00 

V 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

V 

UJ 

MAGNESIUM 

0.00 

46.00 

0 

UJ 

MANGANESE 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MERCURY 

0.00 

0.20 

0 

OJ 

NICKEL 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

1363.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

4.00 

u 

OJ 

SILVER 

0.00 

€.00 

u 

UJ 

THALLIOR 

0.00 

2.00 

0 

UJ 

VAHAOIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-797 


DATE: 05/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suinmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1000  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1000  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inatrunent 

Detection 

Linit 

QCode 

QPinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.61 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ _ 


F-798 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §zl544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1001  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1000  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BIANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  Clean 


1525ER,  15 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

InstruBant 

Detection 

Linit 

QCode 

OFinal 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.11 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.57 

D 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  19SW 


F-799 


DATE:0J/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■(  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL tC 

BEGINNING  SAMPLE  ♦:JQOO _ ENDING  SAMPLE  »!J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1002  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1000  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Conc«ntrAtion 

Unit. 

In.truiMnt 

Oataetion 

Limit 

QCod. 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

0 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.<2 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-800 


DATE; 03 /JO/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1000 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

Clean 


Sam 


SAMPLE  NUMBER;  1003 
ANALYSIS  TYPE  ;  PHC 
TRIP  BLANK  ;  1004TB 
FIELD  BLANKS  ;  lOOSr'B,  lu06FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Coapound 

Concantration 

Unlta 

Xnmt,nmmnt 

Detection 

laiAit 

QCoda 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.<1 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-801 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  flHBBH^Siuninary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1005  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1004  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  lOObFB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Samp 
1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Units 

XnstruMnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.50 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-802 


DATE: 03/ 30/ 94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL: 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


C 


SAMPLE  NUMBER:  1006  SAMPLE  TYPE  :  FB 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1004 

TRIP  BLANK  :  1008TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER, 


1525ER, 


CoMpound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaent 

Detection 

Liait 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD  j 

0.00 

0.50 

D 

u 

1 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-803 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1007  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1004  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unite 

InatniMnt 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JB-4  STD 

0.00 

0.50 

0 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-804 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1015 
ANALYSIS  TYPE  :  PHC 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  lOO^FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Clean  S£un] 


15; 


Compound 

Concentration 

Unit. 

XnatnuMnt 

Detection 

Liait 

QCod. 

OTin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.14 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-805 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  SBBHBP  Suimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i'.lOOO 


DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:i544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1016  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit* 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.9C 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-806 


DM!Ez03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Svamary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *'.1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1017  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  ;  Clean  Sai 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

In.tniMnt 

O«t.ction 

Linit 

QCod. 

QFinal 

TPH  BY  CAS  STD 

0.00 

0.13 

u 

U 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

u 

D 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  J994 


F-807 


DATE :0J/ JO/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;JOQO _  ENDING  SAMPLE  if ’.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1018  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrusent 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-808 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  LUMBER:  1019  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sas 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concantration 

Unit. 

Instnimant 

O«^«etlon 

QCoda 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.98 

U 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-809 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOO _ ENDING  SAMPLE  If  x  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1020  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Conc«ntrati on 

Units 

In.trua.nt 

Det.ction 

Liait 

QCcxl. 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.11 

u 

0 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.92 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-810 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Sunanary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  » :1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1025  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  S 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


CoBpound 

Concantration 

Unit. 

Znatrufliant 

Dataction 

Linit 

QCod. 

QPinal 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

0 

TPB  BY  JP-4  STD 

Q.QO 

0.93 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-811 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ill  1000 _ ENDING  SAMPLE  »:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1026  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

Instnunent 

Dat.ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.96 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT  t  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  HzlOOO 


F-812 

DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1027  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sai 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-813 


LhTEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  ^ilOOO  ENDING  SAMPLE  «:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1028  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F^14 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1029  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F^15 


DATEi03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1030  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1030  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concantntion 

Unit. 

In.trUBant 
D.t action 
Limit 

QCoda 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.14 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-816 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /JO /94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %il000  _  _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1031  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sam 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


Compound 

Conc«ntr*tion 

Units 

XnstnuMnt 

Dotoction 

Limit 

QCoda 

QFinsI 

TPB  BY  GAS  STD 

o 

o 

o 

0.12 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.90 

D 

D 

-  1 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-817 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGII^ING  SAMPLE  ttlOOP _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1032  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


F-818 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  tfllHBipfuiTiniary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 1 1000 _ ENDING  SAMPLE  4  1 1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1033  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SD6  :  1030  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  Clean  Seun 


1525ER,  15: 


Coopound 

Concantration 

Unit# 

InatruBent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  Jl>-4  STD 

0.00 

0.94 

D 

U 

NVANG  Sr  Report 
Final  -  April  1994 


F^19 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *-.1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1035  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  S 
ASSOCIATED  MB  :  Clean  Siunp 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Units 

Xnstrumsnt 

Oetoetion 

Limit 

QCod. 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.11 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.to 

u 

D 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-820 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03 / 30/ 94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  ENDING  SAMPLE  ft:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1036  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1030  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Sam 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-821 


DATE :0J /JO/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  1hl544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1037  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLK3L 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Xnstrunent 

Detection 

Limit 

QCod. 

Orinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

7.00 

u 

u 

TPH  BY  GAS  STD 

3166. 4S 

Bg/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

1570.83 

mg/kg 

0.00 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-822 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 05/30/54 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %il000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMPriR;  1038  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Sami 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


CcDpound 

Concentration 

Unic. 

InatruBont 

Detection 

Limit 

OCoda 

QPinal 

TPB  BY  GAS  STd 

0.00 

0.13 

V 

u 

TPH  BY  JP-«  STO 

0.00 

o.»s 

V 

0 

>rVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-823 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  mUKKKt^Siumary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *11000 _ ENDING  SAMPLE  ffil544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1039  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.14 

D 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-824 


DATE: 03/ 30/ 94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


Clean  Sam 


SAMPLE  NUMBER:  1040 
ANALYSIS  TYPE  :  PHC 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Coapound 

Concantration 

Unit* 

In.tnnant 
0.t action 
Limit 

QCod* 

Orinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

0 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.»4 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-825 


DATE: 05/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1041  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

geode 

gFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.9< 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-826 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1042  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBC 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

19.00 

■q/Rq 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

14.00 

■q/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-827 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  »;J000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1042  SAMPLE  TYPE  ;  DL  SAMPLE  MATRIX  ;  L 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instrumnt 

Detection 

Linit 

gcode 

QFinsl 

TPH  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

0.95 

u 

0 

— 1 

i  1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-828 


DATE:0S/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §ilOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1043  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKBC 
1525ER, 


CoBpound 

Concentration 

Unite 

In8tma«nt 

O«t«ction 

LiBit 

OCod. 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

o.oe 

Bg/Kg 

o 

o 

o 

J 

J 

TPH  BT  JP-4  STD 

0.06 

mg/Kg 

0.00 

J 

3 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-829 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ikilOOO _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1044  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Ccnpound 

Concentration 

Unit. 

Infttrusant 

Oatection 

Limit 

QCoda 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.90 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-830 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Snimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  1lll544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1044  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKAI 


1525ER, 


CoBpound 

Cone«ntr«tion 

Units 

In.trumant 

Datection 

OCods 

QPinsl 

TPH  BY  GAS  STD 

9.90 

ftg/Kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

7.20 

■g/Kq 

OaOO 

NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 


F-831 


DATE103/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suime  ry 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1045  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concont  rat ion 

Unit* 

Inatrumont 

Dotoetion 

Limit 

QCcxia 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

Q.QQ 

0.13 

u 

U 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

V 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-832 

PROJECT;  NEVADA  AIR  RATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94  I 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1046  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBC 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


Coopound 

Concentration 

Units 

Instrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.02 

Bg/Kg 

0.00 

3 

J 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.01 

mg/Kg 

0.00 

3 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-833 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %il000 _ ENDING  SAMPLE  §zl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1047  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBD 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Units 

Xnstrunsnt 

Detection 

Limit 

QCoda 

OFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

o 

o 

mg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

TP8  BY  JP-4  STD 

0.01 

mg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  I^tt^/igg^Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  If:  1000 


F-834 

DATE:03/30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
_ ENDING  SAMPLE  1^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I 


SAMPLE  NUMBER:  1048  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  Clean  S 


1525ER, 


Compourd 

Concantration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

V 

17 

TPH  BT  JP-4  STD 

0.00 

0.99 

n 

U 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-835 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1049  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKBD 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


C«Dpound 

Concentration 

Units 

Instrumant 

Dataction 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

630.00 

Bg/Kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

460.00 

■g/Kg 

0.00 

B 

NVANG  si  Report 
Final  ■  April  1994 


F-836 


DATEi03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  fulOOO _ ENDING  SAMPLE  4  1 1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1050  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sai 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concttntration 

Units 

Inatrumant 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

u 

u 

TPE  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-837 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 / 30/ 94 

Final  Suimazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if:  1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1051  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-838 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 


SAMPLE  NUMBER;  1052  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSHTTATED  MB  ;  VBLKBD 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

TPR  BY  GAS  STD 

120.00 

mg/^g 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

87.00 

ag/Kg 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-839 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1053  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 

;  VBLKBD 


1525ER,  1538 


CoiDpound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

gcode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.10 

mg/Kg 

0.00 

BJ 

J 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.07 

mg/Kg 

0.00 

BJ 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-«40 


DhTEz03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1054  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Sax 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Znetruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinsl 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.11 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

O 

O 

o 

0.89 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F^l 


DATE: 03/ 30/ 94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■I  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1055  SAMPLE  TYPE  :  DL  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBD 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

3800.00 

ng/Kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

2700.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-842 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1C55  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBD 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinel 

TPR  BY  GAS  STD 

9.20 

ng/Kg 

0.00 

B 

TPB  BY  JP-4  STD 

«.C0 

mg/Kg 

0.00 

B 

■ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-843 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ _ ENDING  SAMPLE  if  x  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1057  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKBD 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Coneant ration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.39 

mg/Kg 

o 

o 

o 

BJ 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.39 

Bg/Kg 

0.00 

BJ 

J 

NVANG  SI  Report 
Firal  -  April  1994 


F-844 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^■■■■■VSiumnary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  in  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1058  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  VBLKBE 
1525ER,  15: 


Compound 

Concentration 

Unite 

Znstrunant 

Detection 

Li&it 

QCod. 

QPinal 

TPB  BY  GAS  STD 

250.00 

mg/lcg 

o 

o 

o 

TPH  BY  JP-4  STD 

180.00 

mg/K9 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-845 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^ilOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1060  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBE 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

In«truai«nt 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TFR  BY  GAS  STD 

39.00 

mg/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

28.00 

ag/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-846 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  ST^LE  #:J000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1061  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBE 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Unite 

instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

Ol'in.l 

TPR  BY  GAS  STD 

0.21 

mg/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.15 

mg /Kg 

Q.OO 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-847 


DATE: 03/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  IlilOOO _ ENDING  SAMPLE  M:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1062  SAMPLE  TYPE  ;  SR  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unita 

Znatrunent 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

U 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

U 

D 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-848 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  WKKKKKKB  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *‘.1000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  #;1544 


I 

4 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1063  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1055 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Coapound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Li»it 

QCode 

QFin«l 

TPH  BY  GAS  STD 

o 

o 

o 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.99 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-849 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO  ENDING  SAMPLE  if:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1064  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  15i3ER,  1525ER,  1538 


CoDpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.98 

u 

u 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-850 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimnary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 


DATB:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1065  SAMPLE  TYPE  ;  SR  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 

:  Clean  S 


1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-851 


DATE I 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  *il544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1066  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Cooipound 

Concentration 

Units 

Instrunent 

Detectxon 

Liait 

OCoda 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.14 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F^2 


DATE: 03/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ttKNUKttNtk  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  if'.  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1066  SAMPLE  TYPE  :  RE 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKAI 

1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

2.80 

mg/ kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

2.10 

mg /Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-853 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  it  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1067  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKBG 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrunent 

Detectxon 

Limit 

OCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.03 

aq/kq 

0.00 

J 

R 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.02 

aq/Kq 

0.00 

BJ 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-854 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEiC 

Final  dfeHuMMlt  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  iktlOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATFi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %:1544 


SAMPLE  NXmBER:  1068  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAI 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-855 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1068  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.95 

u 

u 

NVANG  SI  Rcpon 
Finai  -  April  1994 


F-856 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  SMBiHlIft  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  §ll544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1069  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKBG 
1525ER, 


Coiiq)ound 

Concentration 

Unit. 

Znatrunent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

o.ai 

mg/ leg 

0.00 

J 

R 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.01 

■g/Kg 

0.00 

BJ 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-857 


DATE; 03/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %ll000  _ ENDING  SAMPLE  #  :1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1070  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 

;  VBLKBG 


1525ER,  1538 


CoQpound 

Concentration 

Units 

Inetrunsnt 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.l 

TPB  BY  GAS  STD 

0.01 

mg/kg 

0.00 

J 

R 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.01 

■g/Kg 

0.00 

BJ 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-858 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1071  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coapound 

Concentration 

Unit* 

ln*trum«nt 

Detection 

Lxmit 

QCode 

QFinel 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.96 

u 

0 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-859 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1072  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coapound 

Concent  ret ion 

Unit. 

Inetrusent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFln.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

#4 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-860 


PROJECT’.  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /30/P4 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  V.iLIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  ENDING  SAMPLE  §il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1073  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513FR, 


:  S  I 

:  Clean  SeunP 


1525ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-«61 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DhTE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  filOOO  _  ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1074  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

u 

u 

NV.V^G  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-862 


DATEZ03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  €■■■■(:  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1074  SAMPLE  TYPE  ;  RE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  S 

;  VBLKAI 


1525ER, 


Compo  .nd 

Concentrmtiori 

Unit. 

InstruB.nt 

Linit 

QCod« 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.27 

mg/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.20 

mg/Kq 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-863 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if:  1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1075  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Units 

Instrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

U 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-864 


DATE: 03 /30/P4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1075  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concentration 

Units 

Inatruaent 

Detection 

LiAit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.11 

ng/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.08 

■9/Kg 

0.00 

J 

j 

:  S 

:  VBLKAI 


1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-865 


DATE: 03/30/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  izl544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  107S  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Units 

Instrunsnt 

D«t«ction 

Limit 

QCods 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

380.00 

u 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

380.00 

u 

D 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i000 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


F-866 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
FinaHttttKKtKKM  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 


DATEt03/30/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1077  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBG 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-867 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1078  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBG 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

ConcontrAtion 

Unit. 

infttruaont 

Detection 

Limit 

QCoda 

Orinal 

TPH  BY  GAS  STD 

110.00 

mg/kg 

0.00 

TPH  BY  GAS  STD 

13.00 

mg/kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

».10 

mg/kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

B2.00 

mg/kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-868 

1 

PROJECT; 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE; 03/30/94  ■ 

Final  ttM 

Swmary 

REVIEWER; 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C  _ 

BEGINNING 

SAMPLE  #;J000 

ENDING  SAMPLE  *:1544  ■ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1079  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  SamJ 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-869 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE; 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1080  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKBF 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-870 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1081  SAMPLE  TYPE  ;  DL  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  VBLK3L 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F^l 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  %-.1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1082  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAI 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Cofspou  nd 

Concentration 

Units 

Instrxmsnt 

Detection 

Liatit 

OCode 

QFinsl 

TPH  BY  GAS  STD 

0.07 

ng/Kg 

0.00 

J 

J 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.05 

■g/Kg 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-872 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary' 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  if:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1083  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inatnment 

Detection 

LiAit 

QCode 

QPinal 

TPH  B¥  GAS  STD 

330.00 

mg /Kg 

0.00 

T?B  BY  J9-4  STD 

240.00 

mg/Kg 

0.00 

:  S 

:  VBLKBF 


1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-873 


DPiTEi03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %'.1000 _ ENDING  SAMPLE  %il544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1084  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sennp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

E>eteetion 

Limit 

OCode 

QPinel 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

7.40 

u 

U 

! - - - 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-874 


DKTEiOB/ 30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1084  SAMPLE  TYPE  ;  DL 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1015 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


;  M 

;  VBLK3L 
1525ER, 


Coanpound 

Concent  ret i on 

Unite 

Inetruire.it 

C  'tection 
hXMit 

QCode 

QFin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

4608.94 

ng/L 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

3486.81 

sg/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-875 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /JO/ 94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  If:  1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1085  SAMPLE  TYPE  ;  RE  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKAI 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Conc«ntratxon 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

91.36 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

66.24 

mg/ kg 

0.00 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-876 

1 

PROJECT: 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE:03/30/94  U 

Final 

Summary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LE^7EL:C  . 

BEGINNING 

SAMPLE  #:1000 

ENDING  SAMPLE  *11544  I 

SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1086  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-877 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1087  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAI 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


CocDpound 

Concentration 

Unite 

Inatrunant 
Dat action 
Limit 

QCodo 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0-07 

mg/Kg 

o 

o 

o 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.05 

mg/Kg 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-878 


DATE -.03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suinmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1089  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Sam] 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB  ' 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1531 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

©Code 

©Pinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.93 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-879 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  is  1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1090  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concantration 

Units 

InatruBant 

D«t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinsl 

TPR  BY  GAS  STD 

o 

o 

o 

0.12 

u 

U 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.99 

D 

U 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-880 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  «:i000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 z 1544 


I 

t 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1091  SAMPLE  TYPE  :  DL  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAK 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatrunant 

0«Lecti.ou 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

2500.00 

mg/X9 

o 

o 

o 

TPH  BY  JP-4  STD 

1800.00 

■g/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-881 


DATE: 03/30/54 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ikilOOO _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1092  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAK 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unit* 

In.trumont 

ootoction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

TPR  BY  GAS  STD 

67.00 

mg/Kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

63.00 

■g/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-882 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summazry 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  ifilOOO  _ 


DATE103/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  if:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKAJ 


SAMPLE  NUMBER:  1093  SAMPLE  TYPE  :  SR 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


15. 


Compound 

Conoontration 

Units 

InstruAsnt 

Dstsetion 

Limit 

gcod. 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

33.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

24.00 

■9/Kg 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-883 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sunmtary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  it :  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1094  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Cnnpound 

Concentration 

Unita 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

XPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.12 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

9.60 

mg/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-884 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE : 03/ JO /P 4 

Final  Siumary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J000 _ ENDING  SAMPLE  fnl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1095  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatniaent 
Dst action 
Lisiit 

QCods 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

590.00 

ng/Kg 

0.00 

TPH  BY  Jl>-4  STD 

430.00 

mg/Kg 

0.00 

:  S 

:  VBLKAK 


1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-885 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  If:  1000 _ ENDING  SAMPLE  il^:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1096  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

T^ALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Onit. 

Inatrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPR  BY  GAS  STD 

1600.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

TPH  BY  JP-4  STD 

1100.00 

■g/Kg 

0.00 

B 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


¥-886 


DATE; 03/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;J000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1096  SAMPLE  TYPE  ;  RE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

D«t«ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

8.40 

u 

u 

;  S 

:  Clean  Saun 


1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-887 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1097  SAMPLE  TYPE  ;  RE  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKAK 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Conpound 

Concantration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

2.00 

mg/Kg 

0.00 

TPB  BY  JP-4  STD 

1.40 

mg/Kg 

0.00 

1,538 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-888 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO 


UATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1098 
ANALYSIS  TYPE  :  PHC 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Cle^n  Sam 


15: 


Conpound 

Concentration 

Units 

Infttruaient 

D«t«ctxon 

Limit 

QCode 

QPinal 

BY  GAS  STD 

S..00 

0.14 

u 

u 

TPH  by  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

D 

u 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-889 


DATE:03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BIANK  DATL 

SAMPLE  NUMBER:  1099  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetniment 
Detect ron 
^imit 

OCode 

OFinel 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.13 

U 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.00 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-890 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  §;1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1100  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


CccBpound 

Concentration 

Unite 

Inetniaent 

Detection 

Linit 

QCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.06 

mg /Kg 

0.00 

BJ 

J 

TPH  BY  J7-4  STD 

0.00 

0.95 

V 

0 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.04 

■q/Kg 

0.00 

BJ 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-891 


DATE : 03 /30/P 4 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  IMBlHilfct  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1101  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  !  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

i/I 

CD 

o 

ag/Kg 

0.00 

B 

TPB  BY  JP-4  STD 

4.30 

mg/Kg 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO  _ 


F-892 

DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
_ ENDING  SAMPLE  Hi  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1102  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKAK 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  lO^S^B,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OPlnal 

TPH  BY  GAS  STD 

570.00 

mg/Kg 

0.00 

TPB  BY  JP-4  STD 

410.00 

mg/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
FinaJ  -  April  1994 


F-893 


DRTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  If  11544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1103  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAK 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Units 

InstTUfflsnt 

Detection 

Limit 

QCod* 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

3.10 

ag/Kg 

0.00 

TPB  BY  JP-4  STD 

2.20 

■g/Kg 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-894 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  if,  1000 


DATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1104  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  il08ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concantration 

Unit. 

InatniMnt 

Dataction 

Liaut 

OCoda 

QPinal 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.14 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

1.10 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-895 


DATE: 03/ 30/ 94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1105  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PBC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BIANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coi^ound 

Concentration 

Units 

InatruMnt 

Detection 

LiAit 

QCods 

QFinsl 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

7.90 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-896 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
FinalNttllKtNINtRt  Suimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ _ 


DATE: 03/ 30/ 94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1105  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Cottpound 

Concentration 

Unit. 

In.trum.nt 

Detection 

Limit 

OCod. 

OFinal 

TPR  BY  GAS  STD 

2500.00 

0.00 

B 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

7.90 

U 

D 

TPH  BY  JP-4  STD 

1800.00 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


■ 

F-897 

■  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NATIONAL 

GUARD 

DATE: 03/30/94 

Final 

■■■§  Summary 

—  REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING 

SAMPLE  in  1000 

ENDING  SAMPLE  in  1544 

*  SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1106  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  Clean  Seunp 
1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


F-898 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1106  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-899 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE ; 03 /JO /P 4 

Final  mBHHK  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %tl000 _ ENDING  SAMPLE  *:2544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1107  SAMPLE  TYPE  :  RE  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKAJ 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Units 

XnstrUMnt 

Detection 

Limit 

fiCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

2600.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

8. so 

U 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

2100.00 

mg/Kg 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-900 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 


Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1108  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sam 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153 


Compound 

Concantration 

Unit. 

Inatrunant 

Dataction 

Limit 

OCoda 

Orinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

D 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.ao 

D 

D 

I 

I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-901 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i'.lOOO _ ENDING  SAMPLE  Hi  1 1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1109  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Onlts 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFin.l 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.80 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-902 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEv^tnnING  sample  *:1000 


DATE:0J/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  #;i344 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1110  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  ilOSER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  W 

;  Clean  S 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinsl 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

0.80 

u 

0 

:  1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-903 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  MR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1112  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBH 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Linit 

QCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STP 

64.69 

mg/ kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

<1.41 

mg/ Kg 

0.00 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-904 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  WttItKtKKIt.  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ ENDING  SAMPLE  *'.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1113  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKBH 


1525ER,  15 


Cocopound 

Concentration 

Unit. 

Inetrument 

Detection 

Limit 

OCod. 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

1.83 

ag/kg 

0.00 

TPB  BY  JP-4  STD 

1.32 

ag/kg 

0.00 

■ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-905 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  izl544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1114  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBH 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Ccmpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinsl 

TPR  BY  GAS  STD 

1.17 

ag/kq 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.84 

mg/kg 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-906 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Siunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1030 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1115 
ANALYSIS  TYPE  :  PHC 
TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Clean  Samj 


15: 


Coapound 

Concantration 

Units 

Inatrunant 

Mtaction 

Limit 

QCcxla 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

380.00 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

380.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-907 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Simanary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  %il544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1116  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBH 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

TPR  BY  GAS  STD 

12.43 

ng/kg 

0.00 

TPB  BY  JV-4  STD 

9.01 

mg/kg 

0.00 

NWANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-908 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 


Final  Swmazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J 000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  # : 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1117  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBH 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


CoBpound 

Concentration 

Units 

InstruBant 
0«t  action 
Limit 

QCoda 

QPinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.72 

rng/kg 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.S2 

■g/kq 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.909 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^KNKKNNNMNSummary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J000 _ ENDING  SAMPLE  #:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1118  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PRC  SDG  :  1030  ASSOCIATED  MB  :  VBLKBH 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

InstTonant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.17 

mg/ kg 

0.00 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.12 

mg/kg 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE :0J /JO/94 


F-910 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _  ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1119  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  t  1030 

TRIP  BLANK  :  1120TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Coapound 

Concantration 

Inatrunant 

Dataction 

Linit 

QCoda 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.11 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.89 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-911 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1500  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concantration 

Units 

instruBsnt 
Dst action 
Linit 

QCoda 

QFinal 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

o 

o 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03 /JO/94 


F-912 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  ENDING  SAMPLE  Hi  1544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1501  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PBC  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1506TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Coopound 

CQnc«ntration 

Unit. 

InatruMnt 

Detection 

Liwlt 

QCode 

QFin.l 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-913 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1502  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Ccmpound 

Concentration 

Unit. 

In.truaent 

D«t.ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-914 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO 


DATE; 03 /JO/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *zl544 


I 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1503  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1500 

TRIP  BLANK  ;  1506TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


;  W  I 

;  VIBLKTPHlH 

1525ER,  IsB 


Coopound 

Concentration 

Units 

Instrusient 

Eletection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

1.20 

ag/h 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.91 

■g/L 

0.00 

TPH  BT  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

0 

a 

■ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-915 


DATE -.03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ijulOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1504  SAMPLE  TYPE  :  WR  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTPHPW 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Ccapound 

Concentration 

Unit. 

Inatrumttfit 

D«tection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.74 

mg/L 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.54 

■g/I. 

0.00 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

O.CO 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-916 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Siumary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i’.lOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1507  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Unite 

In.trument 

D«t«ction 

Limit 

OCode 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.917 


DATE: 03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  'JAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1508  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PEC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  1*3  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  KINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  J'-4  STD 

0.00 

o 

O 

u 

u 

1  n 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/30/94 


F-918 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL: 

BEGINNING  SAMPLE  if.  1000  _ ENDING  SAMPLE  4x1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1509  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1512TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-919 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sxmmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  »:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1510  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Cone  sntratior 

Units 

Instrument 

D«t*ction 

Limit 

QCod. 

OPinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-920 

1 

PROJECT ; 

NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 

DATE ;0J/ JO/94  I 

Final  W/M 

Summary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C  _ 

BEGINNING 

SAMPLE  if:  1000 

ENDING  SAMPLE  *:1544  ■ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1511  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-921 


DATE: 03 /30/S4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I000  _ ENDING  SAMPLE  if:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1513  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1030 

TRIP  BLANK  :  1512TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  VBLKBA 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Units 

InstruBsnt 

Dstaction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.01 

mg/L 

0.00 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.01 

mg/L 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-922 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *ilOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ I 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1514  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Sam] 

TRIP  BLANK  ;  1512TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB  , 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15^ 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

E>etection 

Limit 

OCode 

OFinel 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

0 

NVANG  SI  Rcnort 
Final  -  April  '  994 


F-923 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  RATIONAL  GUARD 
Final  MKMtttMKk  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  *11544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1516  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513EK,  1525ER,  1538 


Cenpound 

Concentration 

Unit* 

Inatruaient 

Oetaetion 

Limit 

QCod* 

OFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

0.60 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F'924 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %',1000 _ _  ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1517  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER, 


Conpound 

Concantration 

Units 

XnAtrusant 

Detection 

Limit 

QCoda 

QPinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

OaOO 

o 

o 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.925 


mTEi03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4 1 1000 _ ENDING  SAMPLE  »:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1518  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Uni'Cs 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

•e 

o 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.926 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 


BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  »;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1519  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  W 

;  Clean  S 


1525ER, 


Compound 

Concontration 

Unit* 

Znatmmant 

?)etaction 

QCod. 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

0 

U 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-927 


DATEZ03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1520  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  VIBLKTPHPW 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit  a 

In.trumnt 

Oet.ction 

Limit 

QCoda 

QFin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.10 

mg/L 

0.00 

B 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.08 

ttg/L 

0.00 

BJ 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

U 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEZ03/30/94 


F-928 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  ilHiriHlBili^Sujnmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1520  SAMPLE  TYPE  :  DL 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Unita 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

O.CO 

u 

u 

1  1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-929 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  It:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1522  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Inotrusent 

Detection 

Limit 

QCod* 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

0 

V 

1  1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT  t  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ 


F-930 

DATE : 03 /30/S 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
_ ENDING  SAMPLE  §zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I 


SAMPLE  NUMBER:  1523  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


152 3EP, 


Compound 

Concontration 

Unit. 

ZnstruBont 

Detection 

Limit 

QCoda 

QPinal 

TPa  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

V 

TPH  BT  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

D 

0 

NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-931 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 /JO/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  D'JNNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL: C 

BEGINNING  SAMPLE  itlOOC _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1524  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

E^JUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

gcod. 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

V 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

U 

NVANG  SI  Report 
Final  -  j*pril  1994 


F-932 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sammary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1000 


DATE; 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


I 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1525  SAMPLE  TYPE  ;  ER 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1520 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

rPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o 

o 

U 

U 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.933 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ■■■■■A  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1526  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Samp 
1525ER,  1538 


Coopound 

Concentrstion 

Unit. 

Inatrunent 

Detaction 

Linit 

QCode 

QFin.l 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

D 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

U 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/30/94 


F-934 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  f:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1527  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

Clean  S 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.935 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  ^VADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  if:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1529  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concent  ret ion 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

O.SO 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE103/30/94 


F-936 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  if  1 1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:i544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1530  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Ostsction 

Limit 

QCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-937 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1531  SAMPLE  TYPE  :  WR  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Samp 
1525ER,  1538 


Compaund 

Concentration 

Units 

Inatrunent 

Detsetion 

LiJQit 

QCoda 

QFinal 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

V 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.938 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL: 
ENDING  SAMPLE  %il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1532  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

0 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

D 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-939 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1533  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Units 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPlnal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

o 

O 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

n 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-940 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  iBBIIHHlk  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL; 

BEGINNING  SAMPLE  ill  1000 _ ENDING  SAMPLE  #;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


C 


SAMPLE  NUMBER;  1535  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1520 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


W 

VIBLKTPH 


J 


1525ER,  15: 


Compound 

Concontration 

Unita 

Inatrunent 

Det.ction 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.56 

oig/I. 

0.00 

B 

TPH  BY  Jl>-4  STD 

0.41 

mg/L 

0.00 

BJ 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-941 


DATEZ03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sunanary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  *11544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1536  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coffipound 

Concentration 

Units 

ZnstruBsnt 

Dstection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

o 

o 

o 

o.so 

0 

D 

IWANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DRTE:03/30/94 


F-942 


PROJECT:  ySVaPA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1537  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


:  W  I 

:  VIBLKTPHI^ 
1525ER,  15% 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

28.00 

mg/L 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

21.00 

ng/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-943 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  WMHHIk  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^ilOOO  _ ENDING  SAMPLE  #:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1538  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1538  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


CoiDpound 

Concantration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinsl 

TPR  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.eo 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-944 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEz03 /30/94 

Final  Stnmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1539  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


;  W 

;  Clean  S 


1525ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-945 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE ; 03 / JO /P 4 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  »;J000 _ ENDING  SAMPLE  if:  1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1540  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concantration 

Unit. 

Xnatrumant 

Detection 

liXfflit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

V 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

U 

V 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/30/54 


F>946 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _  ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1541  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1538  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  lhl3ER, 


:  W 

:  VIBLKTPH 


1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

TPB  BY  GAS  STD 

2.60 

ag/I. 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.so 

D 

D 

TPH  BY  JP-4  STD 

1.90 

mg/I. 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-947 


DATE: 03/ JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  9:1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1542  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1538  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTPHPW 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Inatruflient 
Detect ion 
Limit 

QCcxl. 

QPin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

TPH  BY  GAS  STD 

0.05 

mg/L 

0.00 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.04 

■g/L 

o 

o 

o 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-948 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DhTE:03/30/94 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  $11000  _ ENDING  SAMPLE  $:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1543  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1538  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  S 


1525ER,  15 


Cenpound 

1  concentration 

Units 

Instrusent 
D«tttctxon 
,  Liinit 

jocoda 

O^inal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP.4  STD 

0.00 

0.60 

u 

D 

I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-949 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03 / 30/ 94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  _  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKG8 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

InatruMnt 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACHLOROBTHAUB 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,1,2  -TRICHLOROETHAKB 

0.00 

12.00 

0 

V 

1 , 1-DXCHLOROETHAHE 

0.00 

12.00 

U 

V 

1 ,  I-L>4CHLORO£aH£K£ 

0.00 

12.00 

0 

V 

1 , 2-DlCHLOROSTHANE 

0.00 

12.00 

D 

V 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

0 

1 , 2-DZCRLOROPROPANE 

0.00 

12.00 

D 

D 

2-BUTAHONE 

0.00 

12.00 

V 

UJ 

2-HEXANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

K.OO 

pq/Kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHOOZCHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOKETRANE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

V 

u 

CRLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

12.00 

V 

0 

CRLOROFORN 

0.00 

12.00 

V 

u 

CRLOROMETKANE 

0.00 

12.00 

V 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

D I BROMOCRLORONETRANE 

0.00 

12.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

23.00 

vg/K? 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

O.OQ 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TRI CHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12,00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1000 


SAMPLE  NUMBER;  1000 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1004TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  Apnl  1994 


F-950 


VHOJECTiNEVADk  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:  03/30/94 

Final  IBBHIB  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKS9 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETItACBLOIlOBTHANa 

0.00 

12.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETBANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETRANS 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 1-DZCHZX>ROBTBSNB 

0.00 

12.00 

V 

U 

1 , 2-DICHLOROBTRANB 

0.00 

12.00 

u 

0 

1,2-DZCRLOROETHBNB  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

V 

D 

1 , 2-DICBLOROPROPARB 

0.00 

12.00 

V 

0 

2-BUTANONE 

0.00 

12.00 

u 

DJ 

2-HEXANONE 

0.00 

12.00 

V 

UJ 

4 -METHYL-2 -PENTANOHE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

270.00 

I'g/Rg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

V 

BROMODZCHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

D 

V 

BROHOFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOHETHANE 

0.00 

12.00 

0 

D 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CBLOROETRANE 

0.00 

12.00 

D 

u 

CHLOROFORM 

2.00 

jig/Kg 

0.00 

CRLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DZCHLOROPROPENE 

0,00 

12.00 

u 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

44.00 

(ig/Kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1000  SAMPLE  TYPE  :  RE 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1000 

TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.951 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  in  1000  ENDING  SAMPLE  *zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKG8 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Units 

Inatruaent 

Dataction 

Limit 

QCod. 

OFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETItACHl,OROETaAini 

0.00 

11.00 

0 

D 

1,1, 2-TRICHLOROETBANZ 

0.00 

11.00 

D 

U 

1 , 1-DICBLOROETHAIIE 

0.00 

11.00 

0 

u 

1 , 1-DICRLOROBTHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBTRANB 

0.00 

11.00 

0 

0 

1,2-D1CBU>R0ETBZNE  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

u 

1 , 2  -DICHLOROPROPAMZ 

0.00 

11.00 

0 

D 

3-BUTAKONS 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

2-HEXANONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

4-METHYt-2 -PERTXHOKE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

11.10 

)ig/Kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

BROMODZCRLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

D 

D 

BR0H070RM 

0.00 

11.00 

0 

U 

BROMOMETRANE 

0.00 

11.00 

0 

D 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

. 

11.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CKLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

U 

CHLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

DI BROHOCHLORONETHAHE 

0.00 

11.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

31.00 

pg/Kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

TETRACRLOROETRENE 

0.00 

11,00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1000 


SAMPLE  NUMBER:  1001 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-952 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGIKNIRG  SAMPLE  *'.1000 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *'.1544 


BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1002  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1000 

TRIP  BLANK  :  1004TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKG8 
1525ER,  15 


Compound 

Conc«ntrAtion 

Units 

Instrunsnt 

Dstsction 

Lxttit 

OCode 

OFin.l 

1,1,  l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROBTHAire 

0.00 

12.00 

U 

0 

1,1, 2-TRICHI«ROBTHAire 

0.00 

12.00 

u 

D 

1, 1-DICHLOROBTRANB 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 1-DICHl^ROETHENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

D 

u 

l,2*DICHXX>ROETBENB  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2-DZCHLOROPROPANB 

0.00 

12.00 

0 

u 

2-BOTANOIIE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

2-HEXANOltE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4 -METHyL-2 -PENTANOHE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

15.00 

fig/Kg 

C.OO 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOMETBANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

D 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICIlLOROPPOPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

30.00 

Nq/Kq 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS-1, 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

B 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12,00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.953 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _  ENDING  SAMPLE  #;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKG8 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Infttrum«nt 

Detection 

Limit 

OCoda 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 ,2 , 2*TETRACHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICBLOROETHANZ 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 1-DICHLOROBTHRVE 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 2 -DICSLOROSTHAKS 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,2-DICBLOROETHENK  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 2-DICHLOROPROPANE 

0.00 

12.00 

D 

u 

2-BUTAHONE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

2-HEXANONB 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

4  -METHYL-2  -PBNTAIIOKE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETONE 

14.00 

)/g/Kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOrORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

. 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

D I BROMOC  HLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

25.00 

^^g/Ks 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHBNE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS-1, 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

O.QO 

j  12.00 

u 

u 

1  - 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1000 


SAMPLE  NUMBER:  1003 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


IS  VANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-954 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNfS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLK03 


1525ER,  15 


Coapound 

Concantration 

Units 

InstruBsnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROZTHAKE 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHWre 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICBLOROETBAME 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 1-DICELOROETHANB 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 -DICRLOROETRBNB 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 3 -DZCHLOROETBANB 

0.00 

13.00 

U 

U 

1,2-OICBLOROETHSI)E  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

U 

1 , 2  -OZCSLOROPROPAKE 

0.00 

12.00 

a 

0 

2-BUTANONB 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

2-HEXAMOHE 

0.00 

12.00 

V 

UJ 

4-METHYL-3-PENTANONE 

0.00 

12.00 

V 

UJ 

ACETONE 

4400.00 

pg/Kg 

O.OC 

J 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMODZCRLOROMETRANB 

0.00 

12.00 

V 

u 

BROHOPORK 

0.00 

12.00 

V 

u 

BROMOMETHANE 

0.00 

12.00 

V 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

V 

u 

CHlCroPORM 

0. 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

V 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

o.on 

12.00 

u 

u 

KZTHYLSH’  CHLORIDE 

200.00 

fig/Kg 

0.00 

J 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

VINYL  CHXXIRZDE 

0,00 

12.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

—  _ 

_ 

SAMPLE  NUMBER:  1003  SAMPLE  TYPE  :  RE 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  !  1000 

TRIP  BLANK  :  1004TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


I 

I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-955 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE : 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;I000  ENDING  SAMPLE  #;I544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1004  SAMPLE  TYPE  ;  TB  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1004  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKSA 

TRIP  BLANK  ;  1004TB 
FIELD  BLANKS  ;  100 5FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX  ;  W 
ASSOCIATED  MB  ;  VBLKSA 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-956 


PROJECT;  NEVADA  ATR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^unmary 

REVIEWER:  DENNI  MARTY 
BEGINNING  SAf^LE  iilOOO 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  It:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1005  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1004  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKCA 

TRIP  BLANK  ;  1008TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 


1,1,1 -TRICHLOROETHWIB 


1,1,2, 2-TBTRACRLOROBTIUNB 


1 , i , 2 -TRICHLOROETHANB 

1, 1-DlCRLOROETRANE 

1 , 1 -DICHLOROETHENE 

1 , 2 -DICHLOROETHANS 

1,2-DZCRLOROBTHBirB  (TOTAL)  j 

1 , 2 -DICHLOROPROPAKB 

2-BDTANONB  | 

2-HEXAHONE 

4-KETHYL-2-PBNTANONE  ! 

ACETONE 

BENZENE 

BROHODICRLOROKETRAKE 

BROHODI C HLOROMETHANB 

BROMOrORM 

BROMOKETRAKE 

CARBON  DISULFIDE 

CARBON  TETRACHLORIDE 

CHLOROBENZENE 

CHLOROETHANE 


CHLOROFORM 

CHLOROFORM 

CHLOROMETHANE 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

DX  BROMOCHLORONETRAKE 

D1 BROMOC  RLOROMETHANE 

ETHYLBENZENE 

KETKYLET’E  CHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

STYRENE 

TETRAC  RLOROETHENE 
TOLUENE 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 
TRICHLOROETHENE 
VINYL  CHLORIDE 
XYLENES  (TOTAL) 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


I 

I 

I 


F-957 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  fllOOO  _ ENDING  SAMPLE  %ll544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

:  VBLKCA 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OPin.l 

1,1,1 -TRICHLORCSTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1,1,2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , l-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROETHAKS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2-DICHlOROPROPAJII 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTANOKE 

0.00 

10.00 

n 

DJ 

2-HEXANOFrB 

Q.OO 

10.00 

u 

UJ 

4-METHYL.2 -PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

BROHOD I C HLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOFORN 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHOKETRANE 

0.00 

10*00 

u 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICKLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROHOC  HLOROMETHANE 

o.co 

10-00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

3.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRAC  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER;  1006  SAMPLE  TYPE  ;  FB 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  :  1004 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


N\'ANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-958 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *11000 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  #;J5,% 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

;  VBLKCA 


1525ER,  1531 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.l 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 3 , 2 -TSTRACRLOROETBANS 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1,1,2 -TRICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

U 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROETHIkNE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,2-DICHLOROETHEHE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -D1 CHLORORROP ARE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BnTANOHE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-HEXANONB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

4 - METHYL- 2 -PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOKETRAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

O.QO 

10.00 

D 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETRAHE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

U 

CRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CIS-I , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DI BROMOCRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPP  ‘‘PENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

D 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

U 

SAMPLE  NUMBER:  1007  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  ;  1004 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-959 


DATE;0J/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  _ ENDING  SAMPLE  ihl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

;  VBLKCA 


1525ER,  1538 


Compound 

'  '  1 

Concentration 

QCode 

OPin.l 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 ,  ?  ,  a  -TTFRAC  inX>ROETHAHB 

0.00 

10.00 

D 

0J 

’  ,  1,2-TRICHLOROrrHAire 

0.00 

10.00 

u 

D 

1, 1-DlCHLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , I'DICHLOROBTRENS 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROSTBJUTB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICBLOROSTHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANR 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTAKONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-BEXANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-METHYL-2-PENTANOME 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BRONOKETRAKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DZStJLPZDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORZDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROPORK 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROHOCBLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  C?T/>RZDE 

2,00 

Jjg/I, 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLimiE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR IC HLOROBTHENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

—  1 

SAMPLE  NUMBER:  1008  SAMPLE  TYPE  :  TB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1004 

TRIP  BLANK  :  1008TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-960 


DATE: 03/ 30/ 94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4  1 1000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1015  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instninent 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFin.l 

1 , i , 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

1, 1,2,2  -TBTRACRLOROSTHANE 

0.00 

14.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICBLOROETBAMZ 

0.00 

14.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETHANS 

0.00 

14.00 

D 

D 

1, l-DICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

D 

u 

1 , 2-DICRXX>ROETHAHE 

0.00 

14.00 

D 

D 

1,2-DICHLOROETRERE  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

0 

u 

1 , 2 -DICRLOROPROPANB 

0.00 

14.00 

0 

V 

2-BDTANONB 

0.00 

14.00 

0 

u 

2-BBXANONB 

0.00 

14.00 

V 

UJ 

4 -MBTHYL-2 -PENTANOKE 

0.00 

14.00 

V 

UJ 

ACETONE 

0.00 

14.00 

V 

u 

ACETONE 

21.00 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

14.00 

0 

u 

BRONOO 1 CBLOROKETRANE 

0.00 

14.00 

V 

D 

BROMORORM 

0.00 

14.00 

0 

0 

BROMOHETRANE 

0.00 

14.00 

V 

u 

CARBON  DISULPIDE 

0.00 

14.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

V 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

D 

CHLOROETRANE 

0.00 

14,00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

V 

0 

CHLOROHETHANE 

0.00 

14.00 

u 

U 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

V 

0 

DI BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

14.00 

V 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

47.00 

ng/kg 

0.00 

R 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

V 

0 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

0J 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

V 

0 

TRZCHLOROETRENE 

0.00 

14.00 

V 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

V 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

0 

:  S 

;  VBLKJ9 


1525ER,  15: 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


I 

I 

I 

I 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  in  1000 


DATEx03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4x1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1016  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKJ9 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Caapound 

Concentration 

Unite 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

OCod. 

OFinal 

1,1,1  -TRICHIXJROETHAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACRI>OROETHANS 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,1,2 -TRICRLOROSTBAKE 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANS 

0.00 

12.00 

u 

U 

1 ,  l-DICHLOROETHEinS 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 2 -DICHLOROETBANB 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,2-DICIILOROETHENZ  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

0 

U 

1 , 2-DICHLOROPROPAIIE 

0.00 

13.00 

0 

D 

2-BUTAllONE 

0.00 

12.00 

u 

D 

2-HEXAMONE 

0.00 

12.00 

0 

UJ 

4 -METHYL-I -PENTANOHE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

K.OO 

pq/kg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

12.00 

u 

D 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

BROKODICHI/>ROKETHAKE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

u 

U 

BROMOHETHANB 

0.00 

13.00 

;u 

U 

carbon  disulfide 

0.00 

13.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

13.00 

D 

D 

CHLOROFORM 

0,00 

12.00 

u 

U 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

D I BROMOC  HLORONETBANE 

0.00 

12.00  i 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

38.00 

pq/kq 

0.00 

R  j 

STYRENE 

0.00 

12.00 

U  ; 

U 

TETRAC  HLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRI C HLOROBTHENB 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u  1 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-962 


DATEt03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKJ9 


1525ER, 


Coapound 

Concentration 

Unite 

Inetrximent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACBLOROETHAHS 

0.00 

13.00 

D 

0 

1 , 1 , 2-TRICBLOROKTRAini 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 1-DICRLOROETHANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 2 -DICBLOROETBANB 

0.00 

13.00 

U 

0 

1,2-OICRLOROETHZMZ  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

U 

V 

1 , 2-DICBLOROPROPAIIE 

0.00 

13.00 

0 

0 

2-BUTANONZ 

0.00 

13.00 

0 

0 

2-REXA2(ONB 

0.00 

13.00 

0 

0J 

4 -METHYL- 2 -PENTANONB 

0.00 

13.00 

0 

UJ 

ACZTOHS 

22.00 

pg/kg 

0.00 

R 

XCETOKE 

0.00 

13.00 

0 

0 

BBNZBNB 

0.00 

13.00 

0 

0 

BROMODICRLOROKETBANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

BRONOPORM 

0.00 

13.00 

0 

0 

BROHOKETRANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CHLOROETBANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

0 

CRLORONETRANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CIS-1, 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

DXBRONOCHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

31.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

0 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

" 

13.00 

0 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1017 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-963 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  WKKKKKKI^Sujmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHAME 

0.00 

13.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROBTRANE 

0.00 

13.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICELOROETHXNB 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 , 1-DICHLDROETHANB 

0.00 

13.00 

U 

u 

1 , I-DICHLOROETHBKE 

0.00 

13.00 

U 

u 

1 , 2-DICHZX>ROBTHANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

1,2-DICHLOROBTHRNE  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

0 

1 , 2-DICBLOROPROPAIIE 

0.00 

13.00 

0 

u 

2-BUTANONS 

0.00 

13.00 

D 

u 

2-HEXANONE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

4 -HETRYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

ACETONE 

SI. 00 

j/g/lcg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

13.00 

U 

u 

BENZENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

BROHOOZCHLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

U 

u 

BROKOPORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROHOMETHANB 

0.00 

13.00 

U 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLORONETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

"5 - 

u 

DI BROMOCRLORONETRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

26.00 

(jg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPBNE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRZCRLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1018 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-964 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %zl544 


SAMPLE  NUMBER:  1019  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  VBLKJ9 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Conpound 


1,1, l-TRICHLOROBTHANE 


1,1,2, 2*TBTRACHLOROrraAIfE 


1,1,2 -TRXCRLOROETRANZ 


1 , 1-DICBLOROBTBAjNB 


1 , 1-DICHLOROETRENZ 


1 , 2 -DZCRLOROBTHANB 


1,2-DICBLOROZTHEIfB  (TOTAL) 


1 , 2 -OICHLOROPROPANB 


2-BUTANOIIB 


2-BBXANONE 


4 -HBTHYL-2 -PENTANOHB 


BROHOOICRLOROKETRANE 


BROMOPORH 


BRONOKSTBAKB 


CARBON  DISULFIDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CRLOROETRANE 


CHLOROFORM 


CRLOROMETHANE 


CIS-1, 3>DICRLOROPROPENE 


D  Z  BROMOCRLOROKETHANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


TETRAC RLOROET RENE 


Conc«ntration 


Unit*  In«tn>n«nt 
Detection 
Limit 


OPinel 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


TR ICRLOROETRENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-965 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1020  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  VBLKJ9 

TRIP  BLANK  :  1034TD 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


I 

I 

I 
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F-966 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEz03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  Ml  1000 _ ENDING  SAMPLE  #tJ544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1021  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKJ9 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


CcMBpound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFin.l 

1 , 1 , 1-TRICHLOROETHJ^ 

0.00 

14.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACRLOROETBAMB 

O.QO 

14.00 

D 

u 

1,1, 2-TRICBLOROBTRANE 

0.00 

14.00 

D 

u 

1 , 1 -DICHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

U 

D 

1 , 1-DZCRLOROETHENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

1 , 2  -DICRUIROBTHANZ 

0.00 

14.00 

U 

D 

1,2-DICHLOROETHENB  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

a 

u 

1 , 2-DICBl«ROPROPAIIB 

0.00 

14.00 

u 

D 

2-BUTANONE 

0.00 

14.00 

D 

U 

2-REXAllONE 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

4 -MBTHYL-2 -PEHTANOHB 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ACETONS 

0,00 

14.00 

V 

D 

ACETONE 

14.00 

fjg/kq 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

14.00 

u 

BROMODICRLOROHETHANE 

0.00 

14.00 

D 

U 

BROMOFORM 

0.00 

14.00 

U 

D 

BROHOKBTHANE 

0.00 

14.00 

0 

U 

CRRBON  DISULFIDE 

0.00 

14.00 

0 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

U 

CHLOROETBANE 

0.00 

14.00 

u 

U 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

u 

U 

CHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

Q.OO 

14.00 

u 

u 

DI  BROMOCRLOROKETHAPfE 

0.00 

14.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

43.00 

fjg/kg 

0.00 

R 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

U 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

0 
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F-%7 


DATE: 03/ 30/ 94 


PEOJECT^IJEVAm  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  tfHHBBB  Summary 
REVIEWER:  DENNlo  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000 _ ENDING  SAMPLE  #:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKJ9 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

In.trunent 

Detection 

Linit 

QCode 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

18.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TBTRACHLOROETHAHB 

0.00 

18.00 

U 

0 

1,1,2  -TRICHLOROETHANZ 

0.00 

18.00 

n 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

18.00 

u 

u 

1 , 1-DICBLOROETHENE 

O.OQ 

18.00 

U 

u 

1 ,2-DZCHLOROETRANB 

0.00 

18.00 

u 

u 

1,2-OICHLOROETHZHB  (TOTAL) 

0.00 

18*00 

D 

u 

1 , 2-DICBLOROPROPA*IS 

0.00 

18.00 

u 

u 

2-BUTANONE 

0.00 

18.00 

V 

V 

2-REXAHONE 

0.00 

18.00 

u 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANOKE 

0.00 

18.00 

u 

DJ 

ACETONE 

15.00 

fjg/kg 

0.00 

J 

R 

ACETONE 

0.00 

18.00 

D 

U 

benzehe 

0.00 

18.00 

D 

u 

BROHOOICRLOROHETHANE 

0.00 

18.00 

u 

u 

BROHOFORM 

0,00 

18.00 

u 

u 

BROMOMBTHAKE 

0.00 

18.00 

u 

V 

CARBOH  DISULFIDE 

0.00 

18.00 

u 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

18.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

18.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

18.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

18.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

DI BROHOCHLOROHBTHANE 

0.00 

18.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

methylene  chloride 

0.00 

18.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

54.00 

pg/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHENE 

0.00 

18.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0,00 

18.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

18.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

18.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

18.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1022 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
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F-968 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  %zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

gPinal 

1,1,1 -TRICHLOROBTHAKE 

0.00 

17.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACRLOROBTIUUfE 

0.00 

17.00 

D 

D 

1,1,3  -TRICRLOROBTHAMS 

0.00 

17.00 

D 

0 

1 , 1-DICRIOROETRANB 

0.00 

17.00 

u 

0 

1 , 1-DZCBLOROETRENS 

0.00 

17.00 

u 

u 

1 , 2-DICHI,OROBTHMn! 

0.00 

17.00 

u 

u 

1,2-DlCRLOROETHENB  (TOTAL) 

0.00 

17.00 

D 

u 

1 , 3-DICBLOROPROPANB 

0.00 

17.00 

u 

D 

2-BDTANONE 

0.00 

17.00 

D 

u 

2-HEXANONE 

0.00 

17.00 

u 

UJ 

4 -KBTRTL-2 -RENTANONE 

0.00 

17.00 

u 

OJ 

ACETONE 

0.00 

17.00 

u 

u 

ACETONE 

50.00 

Jig/ leg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

17.00 

u 

U 

BROHOOZCHLOROMETHANE 

0.00 

17.00 

u 

u 

BROHOFORN 

0.00 

17.00 

0 

0 

BROHOHETHANE 

0.00 

17,00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

17.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

..4 

o 

o 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

17.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

17.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

17.00 

u 

u 

CBLORONETHANE 

0.00 

17.00 

u 

u 

ClS-1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

17.00 

u 

u 

D I BROMOCRLOROHETHANE 

0.00 

17.00 

u 

u 

ETBTUBNZENE 

0.00 

17.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

17.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

56.00 

Jig/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

17.00 

u 

u 

TETRAC  RLOROETHENE 

0.00 

17.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

17.00 

U 

u 

TRAHS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHE 

0,00 

17.00 

u 

u 

TRICBLOROETRENE 

0.00 

17.00 

u 

u 

VIHTL  CHLORIDE 

0.00 

17.00 

u 

- 

XYLEHES  (TOTAL) 

0.00 

17.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1015 


SAMPLE  NUMBER;  1023 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-969 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  ■■■■■I  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;JQOO _ ENDING  SAMPLE  i^:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1024  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1015  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coeipaund 

Concentration 

Unit. 

Instrusent 

D*t«c^ion 

Linil 

QCode 

OFinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANZ 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TBTItACBLOROrrHAIIS 

0.00 

13  lo 

D 

0 

1,1,2  -TRICRLOROETRANE 

0.00 

13. uO 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROrrHANS 

0.00 

13.00 

U 

u 

1 , l-DICHLOROETHENK 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 2-DZCBLOROETHANE 

0.00 

13.00 

D 

0 

1,2-OICBLOROETHKMB  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 2-DICHLOROPROPANB 

0.00 

13.00 

D 

V 

2-BUTANONE 

0.00 

13.00 

U 

D 

2-BEXANONB 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ACETONE 

le.oo 

Ijg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

o 

o 

0 

U 

BROMOOICHLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

BROHOPORM 

0.00 

13.00 

0 

D 

BROHOKETHANE 

0.00 

13.00 

0 

D 

CARBON  DISULPIDE 

0.00 

13.00 

0 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

D 

U 

CHLOROETRANE 

0.00 

13.00 

U 

U 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

U 

U 

CHLOROHETHANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

CIS- 1 , 3-DXCHLOROPROPENE 

0.00 

13.ee 

u 

U 

DI BROHOCRLOROMETRAKE 

0.00 

13.00 

D 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

U 

U 

HBTRTLENE  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

D 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

36.00 

fig/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

U 

U 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICRLOROETRENE 

0.00 

13.00 

V 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

V 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

;  S 

;  VBLKK5 

1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-970 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  _  ENDING  SAMPLE  4:2544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinsl 

1,1,1 -TRICHLOROETHAKB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBLOROETHAKE 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 1 , 2 -TRICHLOROETHAMS 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1-DICRLOROETHEKK 

0.00 

12.00 

a 

0 

1 , 2 -DICBLOROBTHANR 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,2-DicHLORomnnrB  ( total) 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPANR 

0.00 

12.00 

0 

u 

2-BUTANOtnS 

0.00 

o 

o 

n 

V 

D 

2-HZXAHOKE 

0.00 

12.00 

V 

DJ 

4 - METHYL- 2 - PEHTANOKE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETOKE 

O.OQ 

12.00 

u 

u 

ACETONE 

15.00 

fjg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

V 

u 

0.00 

12.00 

V 

u 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

V 

V 

BROMOMETRANE 

0.00 

12.00 

V 

V 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

V 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CRLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

0 

u 

CRLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0,00 

12.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

V 

u 

METHYLBMB  CIOORIDE 

0.00 

12.00 

V 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

o 

o 

Jjg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

V 

u 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENK 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

_ ■  1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1025 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  ■  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ 


F-971 

DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Inetrumenl 

Detection 

Limit 

OCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETHAKE 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1  -DICHLOROETHEIIB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2-DZCRLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,2-DZCBLOROETHBNE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANC 

0.00 

12.00 

D 

U 

2*BUTANONZ 

0.00 

12.00 

U 

D 

2-REXANONE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANOHE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETOK3 

18.00 

pg/kg 

0.00 

R 

ACETOME 

0.00 

12.00 

U 

U 

BEKZEKE 

0.00 

12.00 

U 

U 

BROHOO I CHLOROKETHAHE 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROMOMETHAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROBENZBPfE 

0.00 

12.00 

D 

u 

CHLOROBTBANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0-00 

12.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

D I BROHOC  RLOROMETRAHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

47.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

o.oc 

12.00 

U 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TR I C  HLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

i 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1015 


SAMPLE  NUMBER;  1026 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-972 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *11544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER, 


Conpound 

Concant  ration 

Unita 

Inatruaant 

Detaction 

Limit 

OCoda 

Orinml 

1,1, 1-TRlCHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBLOROBTBANZ 

0.00 

12.00 

0 

V 

1,1,2  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

V 

V 

1 , 1-DlCHLOROETHANZ 

0.00 

12.00 

0 

1 ,  l-DICHLOROETHEKE 

0.00 

12.00 

V 

V 

1 , 2-DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

a 

V 

1,2-DICHLOROBTHENB  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

V 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

12.00 

u 

a 

2-BUTANONE 

0.00 

12.00 

D 

V 

2-BEXAHOHE 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANOHE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETONE 

18.00 

fjg/kg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

12.00 

U 

D 

BENZENE 

0.00 

12.00 

U 

D 

BROHODICRLOROMBTSANE 

0.00 

12.00 

0 

D 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

D 

U 

BROMOKETHANE 

0.00 

12.00 

V 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

a 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

V 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CKLGROBTRAKE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

U 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

DI BROMOCHLOROMETBANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

V 

METHYLENE  CHLORIDE 

36.00 

tig/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPEKE 

0.00 

12.00 

« 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

D 

i 

_ 

_ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1027 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.973 


DhTE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  _ ENDING  SAMPLE  *il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 3 -TBTRACHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICmXlROrrHMVE 

0.00 

lx. 00 

0 

u 

1, 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

D 

D 

1, 1-DICHLOROETHBHE 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 2 -DICBLOROETBAMB 

0.00 

11.00 

D 

U 

1,2-DICHLOROETHEME  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

U 

1 ,  J-DICBLOROPROPAME 

0.00 

11.00 

D 

D 

2-BUTANOMZ 

0.00 

11.00 

n 

U 

2-HEXAMONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

4-METHYL-2-PENTANOKE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ACETONE 

13.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

11.00 

D 

D 

BROMOMETHAHB 

0.00 

11.00 

u 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

0 

u 

CRLOROETBANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

B 

1\,00 

u 

u 

CHLOROMETHAKE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

27.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHEME 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1028 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-974 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 1 1000 _ _ ENDING  SAMPLE  4  z  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  15 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

In.truB.nt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

orinal 

1,1, 1-TRlCRLOROETRANS 

0.00 

o 

o 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETIkACBLOROKTBMIB 

0.00 

12.00 

D 

u 

1,1,3 -TRICRLOROBTBANB 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 1-OICRZiOROBTRANS 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 ,  l-DICHLOROBTRENS 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2  -DICELOROBTBAME 

0.00 

12.00 

D 

U 

1,2-DICHLOROaTHXira  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2  -DlCHLOROPROPAint 

0.00 

13.00 

0 

0 

2-BUTA)IOinE 

0.00 

12.00 

D 

D 

3-REXANOllE 

0.00 

12.00 

U 

DJ 

4-KBTHyL-3 -PENTANONE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETOKB 

0.00 

12.00 

u 

U 

ACETONE 

16.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

D 

U 

BROMOOICSLOROHBTHANB 

0.00 

12.00 

0 

U 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

U 

D 

BROMOKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

D 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CARBON  TETRACRXX>RZDB 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROBENZBNE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CRLOROETRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

2.00 

pg/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

0 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

27.00 

)ig/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRAMS- 1 , 3-DICHLOROPROPENB 

0.00 

12.00 

u 

[i; - 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1015 


SAMPLE  NUMBER;  1029 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1034TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 


F-975 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  dHHHR  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINKING  SAMPLE  i:1000  ENDIMC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATEi03/30/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  NUMBER:  1030  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1015  ASSOCIATED  MB  :  VBLKK5 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKK5 


Conpound 


1,1, 1-TRICBLOROETHANE 


1 , 1 , 2 , 2 -TETRACRLOROSTHANB 


1,1,2 -TRZCBLOROBTRAHB 


1 , 1-DlCRLOROBTBANE 


1 , 1-DICBLOROETRENB 


1 , 2-DZCHLOROBTRAKS 


1,2-DZCBLOROSTHBNB  (TOTAL) 


1 , 2 -DZCELOROPROPANB 


2-8UTANONZ 


2-HEXAHONE 


4 -MBTRYL- 2 -PENTAKOKE 


Concentration 


BROMODZCHLOROKETRAKE 


8ROMOFORM 


BROMOKETBAKB 


CARBON  DISULFIDE 


CARBON  TSTRACHLORZDE 


CHLOROBENZENE 


CBLOROETHANZ 


CHLOROFORM 


CHLOROFORM 


CBLOROMETRANE 


CZ8- 1 , 3*DICBLOROPROPENE 


DIBROHOCBLOROMETHANE 


ETHTLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


TRANS- 1 , 3-DICBLOROPROPENE 


TRZCHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


Unite  Inetruaent 
Detection 
Limit 


QCode  QFinal 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  HVIBHB  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  $:1000  _ 


F-976 

DATE; 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1031  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Units 

ln.truB.nt 

O.t.ction 

Limit 

OCod. 

OPinnl 

1,1, I-TRICHLOROETBANZ 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TmtACHLOROBTHAini 

0.00 

12.00 

D 

0 

1,1,2  -TRICHLOROBTBAin 

0.00 

12.00 

0 

0 

1 , 1  -DICHLOROBTRAIIB 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 1  -DICHLOROCTBZNR 

0.00 

12.00 

0 

0 

1 , 2 -DICBLOROBTBMIB 

0.00 

12.00 

D 

u 

1,2-DICBLOROBTRXNE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 2  -OICHLOROPROPAMR 

0.00 

12.00 

0 

u 

2-BUTANONZ 

0.00 

12.00 

0 

u 

2-HEXANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4-HETHrL-2 -PEKTANONS 

0.00 

12.00 

0 

UJ 

ACETONE 

23.00 

ftq/kg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

12.00 

0 

U 

BENZENE 

0.00 

12.00 

0 

u 

BROHOOICHXiOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

D 

u 

BRONOMETHANE 

0.00 

12.00 

U 

D 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

U 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

D 

0 

CBLOROETRANE 

0.00 

12.00 

U 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

U 

U 

CHLOROFORM 

1.00 

pg/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROHETRANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

D I BROMOCRLOROHETRANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

24.00 

»<g/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

:  S 

;  VBLKK5 
1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-977 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCod. 

OPinal 

1,1, 1-TRICRLOROETHANB 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 3 , 2 -TEntACHLOROETHAHK 

0.00 

11.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICBIXIROKTRAIIX 

0.00 

11.00 

D 

D 

1 , 1-DICHLOROrrRXNE 

0.00 

11.00 

0 

u 

1 , 1-DICBLOROETHBNB 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 2  -DICHLOROZTRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

l,2-DICEU>ROBTHZMS  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

0 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

11.00 

D 

n 

2-BDTAl)ONK 

0.00 

11.00 

u 

u 

2-HEXANOIIB 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

4 -HBTHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

15.00 

yq/yg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

11.00 

n 

u 

BROHODICHLOROHETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

11.00 

u 

0 

BRONOKETaANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CARBON  DISOLPIOE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

V 

u 

CHLOROETBANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

u 

CRLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICBLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

DIBROHOCRLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

25.00 

(Jg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

U 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETRENB 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1032 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-978 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  if,  1000  _ ENDING  SAMPLE  if.  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  15 


Coopound 

Concentration 

Onit. 

In.truaant 

Detection 

Limit 

OCoda 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROBTBANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICBLOROBTBAME 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHAini 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 1-DXCHLOROETHEIIS 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 2-DICHLOROBTRAKE 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,2-DICBLOROrrRENB  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2-DI(mOROPROPAIiE 

0.00 

12.00 

D 

D 

a-BOTANONB 

0.00 

12.00 

D 

D 

2-HEXANONZ 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

4 - HETRTL- 2 -PBKTANOKB 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACBTONB 

18.00 

pg/kg 

0.00 

R 

ACETONE 

0.00 

12.00 

U 

D 

BENZENE 

0.00 

12.00 

D 

a 

BROHODICRLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

D 

u 

BROMOHETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  DZSUZJ^ZDE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

o 

o 

D 

0 

CHXX>ROBENZENB 

0.00 

12.00 

u 

D 

CRLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROPORN 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

OIBROMOCRLOROKETRANE 

0.00 

12,00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

21.00 

pg/kg 

0.00 

R 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPEHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRI CBLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

Vlim.  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1015 


SAMPLE  NUMBER:  1033 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-979 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  f^ilOOO _ ENDING  SAMPLE  »:J544 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1034  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

In.trunent 

Oataction 

Linit 

QCode 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROBTBAin: 

0.00 

10.00 

u 

u 

t ,  1 , 2  -TRICBliOROE^aAME 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , l-DICBLOROETRANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 ,  l-DICHLOROETBEUe 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1 , 2-DICHLOROBTBA)IE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICBliOROETHSNX  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

n 

DJ 

2-BtnAM01)S 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BZXANONX 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

4-KETHYL-2-PEHTAHOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZBHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICRLOROMBTHAKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOMETBAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  0I8ULPI0E 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETHACKLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CRLOROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLORONETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS*1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BRONOCRLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRSNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-OlCRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

•J 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-980 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^^zlOOO _ ENDING  SAMPLE  4 '.1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1035  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1015 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

In.tnui.nt 

D«t.ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROBTHAHB 

0.00 

11.00 

u 

0 

1,1,2, 2-TBTRACBLOROBTBM(Z 

0.00 

11.00 

u 

1,1, 2>TRICBl>OROBTBANB 

0.00 

11.00 

0 

u 

1 , I-DICBLOROETHAMX 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 1-DICBLOROETHENB 

0.00 

11.00 

0 

u 

1 , 2  -DICBLOROETRJUIE 

0.00 

11.00 

0 

u 

1,2-DICHLOROBTBXm  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

a 

u 

1 , 2-DXCBLOROPR<»A!fE 

0.00 

11.00 

u 

D 

2-BUTANOIfK 

0.00 

11.00 

a 

u 

2-EBXANOIIB 

0.00 

11.00 

0 

DJ 

4-K&THyL-2-PSirrANONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACBTOIfB 

14.00 

pg/itg 

0.00 

R 

ACETOttC 

0.00 

11.00 

u 

U 

BENZENE 

0.00 

11.00 

D 

U 

BROKODICHLOROMETHANE 

0.00 

11.00 

D 

u 

BROMOFORM 

0.00 

11.00 

D 

D 

BROHOKETHANB 

0.00 

11.00 

u 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

U 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

U 

u 

CBLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CELOROETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROHETRANE 

0,00 

11.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DXCRLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

DZBROMOCHLOROKBTHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BTHTLBBNZENS 

0.00 

11.00 

u 

0 

HETBYLENE  CHLORIDE 

18.00 

j/g/kg 

0.00 

R 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS-I , 3-DICRLOROPROPENS 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICRLOROETRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKK5 
1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-981 


DATE: 03 /30/P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I000  _ ENDING  SAMPLE  §zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Limit 

OCod. 

OFin.1 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 ,  t ,  2 , 2-TETRACHI.OROETBAIIZ 

0.00 

11.00 

D 

D 

1,1,2  -TRICHLOROBTRAMX 

0.00 

11.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETBANS 

0.00 

11.00 

u 

0 

1 , l-DICHLOROBTHENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

1 , 2-DICHLOROETBANB 

0.00 

11.00 

u 

0 

1 , 2-DICRLOROPROPANX 

0.00 

11.00 

D 

0 

2-BaTAllONE 

0.00 

11.00 

D 

DJ 

2-BEXANOIIZ 

0.00 

11.00 

0 

VJ 

4-METBYL-2 -PBNTANONB 

0.00 

:i.oo 

0 

0J 

ACETONE 

0.00 

11.00 

u 

OJ 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

BROHODICSLOROHETRANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

BRONOPORM 

0.00 

11.00 

u 

0 

BROMOKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CARBOM  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

0 

CARBOR  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

DJ 

CSLOROBENZBNE 

0.00 

11.00 

0 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

0 

0 

CKLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

0 

0J 

CIS*1 , 3*OICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

D I BROMOCHLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

8.00 

pg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

0 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

0 

0 

TRAHS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHE 

0.00 

11.00 

0 

0 

TRI CHLOROETHEHE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

0 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1036 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-982 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SANPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKPl 


1525ER, 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinal 

1,1,1 -TRICRLOROETBANE 

0.00 

2200.00 

U 

D 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACHLOROETBAMB 

0.00 

2200.00 

u 

U 

1,1, 2-TRlCRLOROBTBAHB 

0.00 

2200.00 

u 

u 

1, l-DICHLOROETHANE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

1 ,  l-DICBLOROBTflKNS 

0.00 

2200.00 

u 

u 

1 , 2-DICBLOROBTHMni 

0.00 

2200.00 

u 

u 

1 , 2-DICHIX2ROPROPANX 

0.00 

2200.00 

D 

D 

2-8UTANOm 

0.00 

2200.00 

U 

OJ 

2-REXANONR 

0.00 

2200.00 

0 

UJ 

4 -KBTHYlf-S -PENTANOHE 

0.00 

2200.00 

u 

OJ 

ACETONE 

1900.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

J 

BENZENE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

BROHODICELOROKETHAHE 

0.00 

2200.00 

u 

V 

BROHOPORM 

0.00 

2200.00 

u 

u 

BROHOKETSANE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

2200.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

2200.00 

u 

OJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

2200.00 

u 

u 

CBLOROKETHANE 

0.00 

22c:.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICRLOROPROPBNE 

0.00 

22CU.00 

u 

D 

DI BROMOC  HLOROKETRANB 

0.00 

2200.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

1800.00 

i/g/Kg 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

4200.00 

fjg/Kg 

0.00 

B 

J 

STYRENE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

TETRACRLOROETBENE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

2200.00 

0 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

2200.00 

u 

u 

TRI CHLOROETHENE 

0.00 

2200.00 

V 

V 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

2200.00 

V 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

9700.00 

Mg/Kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1037 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


15 


F-983 


DATE -.03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  ENDING  SAMPLE  f:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concent  rat ion 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCods 

QPin.l 

1 , 1 , l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TETRACBLOROrrHAlfB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETHAin! 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 1  -DICHLOROBTHANI 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1  -DICHLOROETHENB 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2 -DICBLOROSTHMIZ 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPAm 

0.00 

12.00 

U 

u 

2-BUTANONE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

2-RSXANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4 -HETRYL- 2 -PSNTANORE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETOME 

26.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHODICHLOROKBTRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOFORN 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETRAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

1.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETBANE 

0.00 

12,00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0,00 

12.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

vg/Rg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TR I  CHI^ROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1038 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


^rVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-984 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  #;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1039  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  ;  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  15 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

Znatruaient 

Dataction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, I-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

14.00 

u 

D 

1,1,2, 2-TKTRACKLOROrrRAltS 

0.00 

14.00 

D 

U 

1 , 1 , 2-TRZCHLOROrrBAHB 

0.00 

14.00 

D 

D 

1 , 1  -DICHLOROETBAN* 

0.00 

14.00 

U 

0 

1 , 1  -DICinX)ROETHEire 

0.00 

14.00 

u 

U 

1 , 2  -DICBLOROBTBANB 

0.00 

14.00 

D 

D 

1 , 2 -DZCRLOROPROPAHB 

0.00 

14.00 

U 

U 

2-BUTANOIfE 

0.00 

14.00 

D 

DJ 

2-HZXANORE 

0.00 

14.00 

D 

OJ 

4 -KrrHYL-2 -PEKTANOKE 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ACETOKE 

14.00 

Uq/Kq 

0.00 

J 

J 

BENZERE 

0.00 

14.00 

U 

U 

BROMODZCRLOROMETHAKE 

0.00 

14.00 

U 

U 

BROMOPORM 

0.00 

14.00 

U 

U 

BROHOKETRARE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CARBON  DZSULPIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CRRBOH  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CRLOROETHAHE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

D 

u 

CRLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

CIS-l, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

D I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

U 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

11.00 

uq/f-q 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

U 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRICHLOROBTRENE 

0.00 

14.00 

0 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

D 

u 

[  ! 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-9&5 


DATE:03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i’.lOOO  ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER,  1538 


Compound 

Concont ration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACHLOROETRAME 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 -TRICRLOROBTHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 -DICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 -DICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 2-DZCHLOROBTHAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPANS 

0.00 

12.00 

D 

u 

2-BUTANOKE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

2-HEXANOHB 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

4 -METHYL-2 -PENTAHOKE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETONE 

12.00 

>/g/Kg 

0.00 

J 

BENZENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROHODT  CBLOROKBTRANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROHOPORH 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROMOHETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  OISULPIDE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CECLOROETRANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

U 

0 

CBLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ClS-l , 3-DICRLOROPROPKNE 

0.00 

12.00 

U 

U 

DI BROMOCHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

8.00 

»jg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICKLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLKKBS  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


ST^LE  NUMBER:  1040 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-986 

PROJECT;  NEVADA  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Siunmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4x1000 _ ENDING  SAMPLE  4 '.1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1041  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concantration 

Units 

InstruMnt 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

1,1,  I-TRICHLOROETHANE 

0.00 

o 

o 

u 

0 

1,1,2 , 2-TmtACBLOROETBAm 

0.00 

12.00 

U 

0 

1,1,2 -TRICBLOROBTRAMB 

0.00 

12.00 

U 

0 

1 , 1-DICBLOROBTBANE 

0.00 

12.00 

U 

0 

1 ,  l-DICHLOROETRBKS 

0.00 

12.00 

D 

0 

1 , 2 -D  -  CHUIROETBANX 

0.00 

12.00 

D 

0 

1 , 2-DICHLOROPROPAl(X 

0.00 

12.00 

0 

D 

2-BUTAItOinS 

0.00 

12.00 

0 

OJ 

2-BSXMIONZ 

0.00 

12.00 

U 

0J 

4-METBYL-2 -PEKTANONE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

12.00 

D 

OJ 

BBNEEKE 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROMODICHLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROMOFORM 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROHOHETRANE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CARBON  OlStTLFZDE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

u.oo 

12.00 

U 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

»T 

CHLOROETHAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CBLOROFOkN 

0.00 

12.00 

0 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

0 

DJ 

CIS-1, 3-DICRLOROPROPEHE 

0.00 

12.00 

0 

0 

DIBROMOCHLOROKETHAKE 

0.00 

12.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

7.00 

)ig/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

TETRACHLOROETRENE 

O.QQ 

12.00 

0 

0 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

TRANS- 1 , 3-DZCHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

0 

_ 

_ 

;  S 

;  VBLKK5 
1525ER,  15^ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-987 


DATE:0J/30/P4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^uinmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  _  ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concantration 

Unit. 

In«trua«nt 

Detection 

Linit 

QCod. 

OFinal 

1 , a , l-TRICHLOROETRAKE 

0.00 

14.00 

u 

U 

1,1,2, 2-TETRACHl.OROBTHANB 

0.00 

14.00 

u 

D 

1,1,2 -TRICHLOROETBAME 

0.00 

14.00 

0 

U 

1 , 1-DICHLOROETHAHE 

0.00 

14.00 

0 

0 

1 , 1  -DICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

D 

0 

1 , 2-DICBLOROETHANE 

0.00 

14.00 

U 

0 

1 , 2  -DICBLOROPROPAME 

0.00 

14.00 

0 

0 

2-BUTANONB 

0.00 

14.00 

D 

OJ 

2-HBXMIONB 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

4 -METRYX.- 2 -PENTANONE 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

ACETONE 

32.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

14.00 

U 

0 

BROMODZ  CRLOROHETRANE 

0.00 

14.00 

u 

0 

BROHOPORM 

0.00 

14.00 

0 

0 

BROMOKETRAKB 

0.00 

14.00 

u 

0 

CARBON  DIStTLFIDE 

0.00 

14.00 

u 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

u 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

DIBROHOCRLOROKETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

14.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

22.00 

vg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TETRACRLOROETHENB 

0.00 

14.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNB 

0.00 

14.00 

0 

0 

TRICHLOROETHENB 

0.00 

14.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14. CO 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1042 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  100 5FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-988 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4  i  1000  _ ENDING  SAMPLE  hi  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1043  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concentration 

Unite 

In.truMitt 

D«t.ctxon 

Liait 

QCod. 

QPinal 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRKCBLOROETBMIZ 

0.00 

11.00 

u 

0 

1,1,2 -TRICHLOROSTRANB 

0  00 

11.00 

D 

D 

1, 1-DICHLOROETBANB 

0.00 

11.00 

D 

0 

1 , l-DICHLOROETHENX 

0.00 

11.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROBTBARB 

0.00 

11.00 

0 

0 

1 , 2-DICHZX>ROPROPAm 

0.00 

11.00 

0 

u 

2-BUTAlfOra 

0.00 

11.00 

D 

DJ 

2-HBXAIfONB 

0.00 

11.00 

0 

OJ 

4-METHY1--2 -PENTAHOKE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

w 

o 

o 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

o 

o 

u 

U 

BROHODICRLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

u 

0 

BROMOPORM 

0.00 

11.00 

0 

u 

BROMOHETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

D 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

CHLOROETRANE 

0.00 

11.00 

D 

U 

CHLORCEORH 

2.00 

ng/Kg 

0.00 

3 

J 

CRLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

0 

DJ 

CIS-1 , 3-DICKLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

D I BROMOC  HLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

21.00 

ng/Bg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

0 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

11.00 

0 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

D 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

0,00 

11.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

U 

:  S 

:  VBLKM2 
1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-989 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  #;J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1044  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coo^und 

Concentration 

Unite 

InatruMnt 

Detection 

Lxmit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROBTRANE 

0.00 

12.00 

U 

U 

1,1,2, 2-TETRACHLOROBTBANZ 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 1 , 2 -TRICHLOROBTHMR 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 1-DICRLOROSTHANB 

0.00 

12.00 

U 

U 

1 , 1-DICHLOROETRZNB 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 2  -DICHLOROETBAHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2-DICB12>ROPROPANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

2-BUTMIOIIB 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

2-HEXANONB 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4-KETHyL-2-PEHTAKOHB 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

28.00 

ug/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

D 

u 

BROMODICBLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

BRONOFORM 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROKOKETRANB 

0.00 

12.00 

0 

u 

CARBON  OISULPIDE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

U 

D 

CHLOROETRANE 

0.00 

12.00 

U 

U 

CHIiOROFORM 

0.00 

12.00 

0 

U 

CHLORONETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DIBROMOCRLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12,00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

fjg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

D 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TRANS- X , 3-DXCRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

JtYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKM2 
1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *ilOOO _ 


F-990 

DATEz03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL iC 
ENDING  SAMPLE  §11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1045  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  15 


Compound 

Concentration 

Units 

In.truii.nt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICBLOROETHAHE 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBLOROETBAMB 

0.00 

13.00 

U 

u 

1,1, 2-TRICHLOROKTBAlR 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 ,  l-DXCHLOROETBAlfS 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 1-DZCHLOROBTHBNE 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 2-OZCHI.OROBTBAIfB 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 2-DICBLOROPROPAlfB 

0.00 

13.00 

U 

0 

2-BUTANOlfB 

0.00 

13.00 

U 

OJ 

2-BKXANOIIZ 

0.00 

13.00 

D 

DJ 

4 -HSTHYL- 2 -PENTANOMB 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

ACETONE 

15.00 

»ig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

D 

D 

BROMODICHLORONETBANZ 

0.00 

13,00 

0 

D 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

0 

D 

BROHOKETRANE 

0.00 

13.00 

0 

u 

CARBON  OXSULFi:>E 

0.00 

13.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CXS-1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0,00 

13.00 

u 

u 

D I BROHOCHLOROKETRANE 

Q.OO 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

21.00 

jig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TOLDENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DlCBLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-991 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sx2jmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %\1000  _  _ ENDING  SAMPLE  iil544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatrunant 

Detection 

Limit 

QCoda 

QPin.1 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACaLOROrmMB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1, 2-TRICHLOROETBAllB 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 1-DZCBLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHZX>ROETRSNZ 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2 -DICBLOROBTRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROPROPAin! 

0.00 

12.00 

u 

u 

2-BOTANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

3-HBXANONB 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

4-MBTByL-2 -PENTANORE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

ACETONE 

20.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHODICRLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOKBTHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

CBLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLORONETRANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYIENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1046 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-992 


DATE:03/30/P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIOHAL  GUARD 
Final  IgtKKKHHkSummary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


I 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 _ 


BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  15 


Conpound 

Concantration 

Onit. 

In.truunt 

Dataction 

Lmit 

QCoda 

QPinal 

1 , 1 , 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

1 , 1 , 2  p  2-TBTRACHLOROETBAIIB 

OaOO 

13.00 

u 

u 

1,1, 2-TRlCaLOROSTBANZ 

0.00 

13.00 

n 

u 

1 , I-DICHLOROETHANS 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , l-DICRLOROCTRENS 

0.00 

13.00 

u 

D 

1 , 2*OICHLOROBTHAKB 

0.00 

13.00 

D 

U 

1 , 2-DICBLOROPROPAIfB 

0.00 

13.00 

D 

U 

3-BtrrAl)ONE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

2-REXAllOin 

0.00 

13.00 

U 

OJ 

4-KrrHTL-2-PEIITANONB 

0.00 

13.00 

u 

VJ 

RCETOHS 

13.00 

ug/Rg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

n 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

V 

BROHOPORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROHOMETRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CMtBOH  OISULTIOB 

0.00 

13.00 

0 

V 

CARBON  TETRACRLORIOE 

0.00 

13.00 

u 

VJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

V 

CELOROETBAKE 

0.00 

13.00 

0 

V 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

D 

CBLOROKETHANE 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

CIS* 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

D1 BROMOC  HLOROKETKANE 

0.00 

13,00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

pg/Kg 

0,00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TBTRACBLOROETHEKE 

0.00 

13.00 

D 

u 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHEKE 

0.00 

13.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

U 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1047 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  iOCSFB,  lOOer'B 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-993 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  fil544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  1538 


CoBpound 

Concantration 

Unit. 

InfttrttA*nt 

Dttt«ction 

Limit 

QCod. 

Qrinal 

1,1, 1-TRICHLOROBTBAKB 

0.00 

12.00 

u 

0 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETHANS 

0.00 

12.00 

u 

0 

1,1,2  -TRICHLOROETBANE 

0.00 

12.00 

D 

0 

1 , 1-DICELOROETBANB 

0.00 

12.00 

0 

0 

1 , 1-DICHLOROBTREKZ 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 2 -DICHLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 2  -DICHIiOROPRORAME 

0.00 

12.00 

0 

0 

2-BUTANONE 

0.00 

12.00 

0 

OJ 

2-RBXANOKB 

0.00 

12.00 

0 

0J 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

le.oQ 

|ig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMODZ CRLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CARBON  TETRACELORIOE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

O 

O 

0 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3 -DICRLOROPROPEKE 

0.00 

12.00 

u 

0 

DI BROMOCRLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

18.00 

Jig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

0 

0 

TBTRACBLOROETHKNB 

0.00 

12.00 

0 

0 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENB 

0.00 

12.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1048 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-994 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  iMKtttKKtkStumary 

REVIEWER:  DENNlS^  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  ♦:J000 _ ENDINC 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATEiOJ /30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  NUMBER:  1049  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKPl 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
ixULD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15: 


Conpound 


1-TRZCRLOROETHANB 


1,1,2, 2-TETRACHIiOROBTRAiaS 


1,1,2  -TRZCRLOROBTHAITS 


1 ,  l-DZCRLOROETRMIB 


1 , l-DICRLOROETHZNS 


1 , 2-DlCHLOROSTRANS 


1 , 2 -DZCBLOROPROPANS 


2-BirrANONB 


2-BBXAROliS 


4 -NBTHTL-2 -PENTANOKB 


RCETONB 


BBNZBNB 


BROMODICHLOROMETRAHB 


BROMOPORM 


BROMOKBTRANB 


CARBON  DZSULPZOX 


CARBON  TBTRACRLORZOB 


CRLOROBBNZEKE 


CRLOROBTRANB 


CHLOROFORM 


CHLOROKETRANE 


CIS- 1 , a-DICRLOROPROPENE 


DX  BROHOCHLOROKETHANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRACRLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 


TRICHLOROBTHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENE  (TOTAL) 


Concentration 


0«00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


1300.00 


1900.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


4400.00 


units  Inatruoiant 
Detection 
Limit 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600,00 


2600.00 


2600.00 


0.00 


0.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 


2600.00 

U 

2600.00 

u 

2600.00 

u 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-995 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if:  1000  _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

Znstrunsnt 

Detection 

Lisiit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROCTHANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

1,1,2, 2-TETRACBIX>ROETHANE 

0.00 

13.00 

D 

0 

1,1,2 -TRICBLOROETRANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANZ 

0.00 

13.00 

u 

0 

1 , 1-DICH1X>R0ETBEHE 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 2-DICHLOROETHRNE 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 2-OICHLOROPROPAHR 

0.00 

13.00 

u 

0 

2-BaTANONB 

0.00 

13.00 

0 

0J 

2-ESXANONE 

0.00 

13.00 

0 

0J 

4 -HETBYL-2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

0 

0J 

ACETONE 

15.00 

lig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

0.00 

13.00 

0 

0 

BROHOFORM 

0.00 

13.00 

0 

0 

BROHOMETBANE 

0.00 

13.00 

w 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

D 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

0J 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

U 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

o 

o 

0 

0 

CBLOROKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CIS^l , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

U 

0 

DZ  BROMOCHLORONETHANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

24.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

13.00 

0 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

0 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1036 


SAMPLE  NUMBER:  1050 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _ 


F-996 

DATE ; 03 /30/S 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §tl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1051  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1036 

TRIP  BLANK  :  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  10U5FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


;  S 

:  VBLKK6 


1525ER,  15 


Compound 

Conc«ntratior 

Unit. 

In.trtta.nt 

Det.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETBANS 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TSTItACHIX>ROETHAm 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 1 , 2-TRICHLOROETHMIS 

0.00 

13.00 

D 

0 

1 ,  l-DICRLOROETHANB 

0.00 

13.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROSTBENZ 

0.00 

13.00 

u 

0 

1 , 2-DICHLOROETHAm 

0.00 

13.00 

0 

u 

1 , 2-DICRLOROPROPAin 

0.00 

13.00 

U 

0 

2-Bt3TMIOMS 

0.00 

13.00 

D 

DJ 

2-HBXAN<MII 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

4  -KBTHTL-  2  -PENTAHONB 

0.00 

13.00 

U 

OJ 

ACETORE 

24.00 

»jg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

U 

D 

BROMODICHLOROHETRANE 

0.00 

13.00 

D 

D 

BROMOFORM 

O.OA 

13.00 

U 

U 

BROMOKETRAKE 

0.00 

13.00 

U 

n 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

0 

J 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

D 

CBLOROETHANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROKETBANE 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHXX>ROPROPENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

DIBROHOCHLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

U 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

HBTHYLENE  CHLORIDE 

25.00 

(jg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

0 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

U 

XYLENBS  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
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F-997 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  fBHHS  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iilOOO 


DATEt03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENJING  SAMPLE  Hi  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1052  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  :  VBLKK6 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrunent 

D«tection 

Limi^ 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

1 , 1 , 2 , 3 -TEntACRLOROETBAKE 

0.00 

12.00 

1,1, 2-TRICHLOROETRAm 

0,00 

12.00 

1 1 , 1-DICHLOROETHAN* 

0.00 

12.00 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00  1 

12.00 

1 , 2 -DXCHLOROETBANB 

0.00 

13.00 

1 , 2-DlCRLOROPROPAME 

0.00 

13.00 

2-BUTANOHE 

0.00 

12.00 

2-BSXANONZ 

0.00 

12.00 

1  4 -METHYL-2 -PEHTARONE 

0.00 

12.00 

ACETONE 

29.00 

tig/Kg 

0.00 

BENZENE 

0.00 

12.00 

BROHODZCHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

BROHOMETBANE 

0.00 

12.00 

CARBON  DISUtriDB 

0.00 

12.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

1  12.00 

CHLOKOBTRANE 

0.00 

13.00 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

CRLOROKETHAHE 

0.00 

13.00 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPBNE 

Q.OQ 

1  12.00 

D I BROMOCHLORONETHANE 

0.00 

1  12.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

pg/Kg 

0.00 

STYRENE 

0.00 

12.00 

TBTRACHLOROETHEKE 

1  0.00 

12.00 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1 

12.00 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00  i 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

NVANG  SI  Report 
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F-998 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1053  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB 

xRlP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concentration 

Onlt. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

1,1, l-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROSTHM« 

0.00 

12.00 

U 

u 

1,1, 2-TRZCHLOROETRA2IS 

0.00 

12.00 

0 

u 

1 , 1 -DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

U 

D 

1 , 1 -DICHLOROBTHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANB 

0.00 

12.00 

D 

0 

2-BUTANOHS 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

2-BZXANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

4 -MErHyL-2 -PENTANONE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

ACETONE 

ss.oo 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHODZCHLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DIStTLPZDB 

0.00 

12.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

V 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROETnANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROPORM 

1.00 

>ig/Kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ClS-l , 3-DICRLOROPROPEKE 

0,00 

12.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

30.00 

Jig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROBTHEirE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPBNE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKM2 
1525ER, 
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F-999 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I000  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1054  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

AI^ALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1036  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKM2 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX  :  S 
ASSOCIATED  MB  ;  VBLKM2 


Units  Instrusisnt  QCode 
Ostsction 
Limit 


Compound 

Conesntrstion 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

1 , 1 , 2 , 2  -TBTRACHLOROETHAm 

0.00 

1,1,2  -TRICaLOROETBANS 

0,00 

1 , 1-DICRLOROETHANE 

0.00 

1,  I-DICHLOROETHEHE 

0.00 

1 , 2-DICBLOROKTBANE 

0.00 

1 , 2-OICBLOROPROPRNB 

0.00 

2-BaTANOIiR 

0.00 

2-REXANONE 

0.00 

4-METHTL-2-PBNTANOITE 

0.00 

ACETONE 

38.00 

BENZENE 

0.00 

BROMOD ZCRLOROKETHAKE 

0.00 

BROHOPORM 

0.00 

BROHOKETRANE 

0.00 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

CHLOROFORM 

o 

o 

€>4 

CHLOROKETHANE 

0.00 

CIS-1, 3-DICKLOROPROPENE 

0.00 

D I BRONOCRLOROHETRANE 

0.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

STYRENE 

0.00 

TETRACRLOROETRENE 

0.00 

TOLUENE 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

TR I CRLOROETHENE 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

XYLENES  (TOTAL) 

0,00 

11 

.00 

0 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

11 

o 

11 

o 

o 

11 

o 

O 

11 

o 

o 

0 

o 

o 

11 

o 

o 

11 

.00 

11 

,00 

11 

.00 

0 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

11 

o 

o 

11 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

11 

.00 

NVANG  SI  Report 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


F-1000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  NUMBr'R:  1055 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BU^NK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKAB 


1513ER,  1525ER, 


Coopound 


1, 1,1-TRICHLOROBTHANE 


1,1,2 , 2-TETRACRLOROETHANB 


1,1,2 -TRICBL0R08TRAME 


1 , 1-DICRLOROETHANB 


1 , 1-DICHLOROETHEHB 


1 , 2 -DICBLOROETHANE 


1,2-DXCRLOROBTHENE  (TOTAL) 


1 , 2 -DICRLOROPROPANE 


2-BtrrANONE 


2-BZXANONB 


4-METfrYL-2 -PEKTANONB 


ACETONE 


BEN2ENB 


BROHODZCRLOROKETHANB 


BROHOPORM 


BROHOHETBAHB 


CARBON  DISITLPIDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


ILOROBENZENB 


CHLOROETBANE 


CHLOROFORM 


CHLOROKETHAKE 


CIS-1, 3-LICHLOROPROPEME 


OIBROHOCHLcROKETHANE 


.fLBENZENE 


METHYLENE  CTLORIDS 


styrevf 


TETRACHLOROBTHENE 


TOLUENE 


TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 


TRICHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENE  (TOTAL) 


Concentration 


0«00 


0«00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


1800.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


400.00 


^70.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0,00 


0,00 


0.00 


1000.00 


Unite 


»jg/Rg 


»ig/Kg 


Vg/Kg 


Inetruflient 

Detection 

Limit 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


0.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


0.00 


0.00 


1600.00 


1600.00 


160v.00 


1600.00 


1600.00 


1600.00 


0.00 


OCode 


OEinel 


UJ 


OJ 


UJ 


UJ 


UJ 


153 
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F-lOOl 


DATE:03/30/94 


PROJECT  t  ygy^  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ft  1 1000  _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

;  VBLKK5 


1525ER,  1538 


CocDpound 

Concentration 

Unit* 

In.trun.nt 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

1 , 1 , l-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACHLOROETHANX 

0.00 

13.00 

V 

U 

1,1,2  -TRICHLOROETRANZ 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHAHE 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 1-DICHLOROETHE»B 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROKTRANE 

0.00 

13.00 

0 

D 

1,2-DICHLOROETHERE  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

0 

V 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

0 

V 

2-BUTANOt)Z 

0.00 

13.00 

D 

V 

2-HEXANONE 

0.00 

13.00 

D 

V 

4 -HETHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

0 

u 

ACETONE 

12.00 

tig/r.q 

0.00 

BJ 

R 

BENZENE 

s.oo 

fjg/Kg 

0.00 

J 

J 

BROMODICHLOROHETHANE 

0.00 

13.00 

0 

D 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

V 

UJ 

BROMOKETBANE 

0.^'> 

13.00 

0 

UJ 

CARBON  OXSULFIDE 

0.00 

13.00 

0 

V 

CARBOW  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

V 

u 

CHIX)ROETRANE 

0.00 

13.00 

u 

V 

CRLOROPORM 

0.00 

13.00 

V 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DlCRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

D1 BRONOCHLOROHETRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

72.00 

fjg/Kg 

0.00 

KETHYLENE  CHLORIDE 

33.00 

fig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

0 

u 

TETRACHLOROETHEHB 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOBOPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

170.00 

fjg/Kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  NUMBER:  1056 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
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F-1002 


DATE: 03/30/9 4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i^tlOOO _ ENDING  SAMPLE  izl544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKK5 


1525ER,  15 


Compound 

Coneontration 

Unlta 

Inatnimant 

Dataetion 

Limit 

QCod* 

QPinal 

1,1,  l-TRICHLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBLOROrrBAHE 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 1 , 2 -TRICBLOROBTHAin 

0.00 

12.00 

U 

D 

1,  I-DICRLOROETHANB 

0.00 

12.00 

U 

D 

1 ,  l-DICHLOROBTRENK 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2-DICBLOROETRM(Z 

0.00 

12.00 

0 

U 

1,2-DICHLOROETBSIR  (TOTRL) 

0.00 

12.00 

0 

0 

1 , 2  -DICBLOROPROPAHB 

0.00 

12.00 

0 

0 

2-BUTANOIIZ 

0.00 

12.00 

0 

0 

2-HEXMIOIIE 

0.00 

12.00 

D 

D 

4-METHyL-2 -PEHTAMONB 

0.00 

12.00 

U 

D 

ACZTOm 

19.00 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

D 

U 

BROMODICHLOROHBTBANB 

0.00 

12.00 

U 

U 

BROMOPORH 

0.00 

12.00 

U 

DJ 

BROMOHETaMIE 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

CARBON  DIStn^XDE 

0.00 

12.00 

U 

D 

CARBON  TETRACHLORIOB 

0.00 

12.00 

U 

OJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CHLOROBTBANB 

0.00 

12.00 

D 

U 

CBI/OROrORM 

0.00 

12.00 

U 

u 

CRZ^ORONETHANE 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

CIS- 1 , a-DZCKLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

DIBROKOCRLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

HETHTLENE  CHLORIDE 

31.00 

»jg/Kg 

0.00 

■ 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TBTRACRl«ROETHBNB 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

U 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

2.00 

vg/Kg 

0.00 

J 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1057 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1003 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO _ ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1058  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Instr\»«nt. 

Detactlon 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRZCHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

1,1,2, 2-TBTRACHLOROETHANZ 

0.00 

13.00 

0 

U 

1 , 1 , 2-TRICRLOROBTHAm 

0.00 

13.00 

D 

U 

1 , 1-DICRLOROETHANZ 

0.00 

13.00 

u 

U 

1 , 1-DICBLOROETBEHE 

0.00 

13.00 

u 

U 

1 , 2  -DICHLOROETHMIB 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,2-DICBLOROBTHENB  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROPROPAllK 

0.00 

13.00 

u 

u 

2-BUTAllOilR 

0.00 

13.00 

u 

u 

2-HRXANONZ 

0.00 

13.00 

u 

D 

4-METHYL-2-PENTANOHZ 

0.00 

13.00 

D 

U 

ACBTOmS 

32.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BSNZBKB 

0.00 

13.00 

U 

D 

BROHODICRLOROKETRANB 

0.00 

13.00 

D 

U 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

BROMOHBTRANB 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

CARBON  DISULPIDB 

0.00 

13.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

0 

UJ 

CBLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

0 

u 

CHLOROBTBANB 

0.00 

13.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

CRLOROKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

DI BROMOC  RLOROKETKANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

D 

u 

KETRYLENE  CHLORIDE 

43.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

TETRAC  RLOROETBENE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

;  S 

;  VBLKK5 
1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1004 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE;i 

Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  ENDINC 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE103/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  NUMBER;  1059  SAMPLE  TYPE  ;  TB  SAMPLE  MATRIX  ;  W  I 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKWI  I 
TRIP  BLANK  ;  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FBr  1006FB  I 
EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153| 


SAMPLE  MATRIX  ;  W 
ASSOCIATED  MB  ;  VBLKWI 


Coopound 


1,1,  l-TRICHLOROBTHAHK 


1,1,2 , 2-Trn(Acmx>ROBTflMn 


1 , 1 , 2-TRICKLOROITaAia 


1 ,  l-DICHLOROETBAlfB 


1 , 1-DICHLOROBTRENB 


1 , 2-DICRLOROETHANX 


1,2-DICRLOROBTHim  (TOTAL) 


1 , 2  -DICHLOROPROPANS 


2-BOTANOIIS 


2-HBSWIOHB 


4 -HZTHYL- 2 -PENTANOME 


ACETONE 


BENZENE 


BROHODICBLOROMETRANE 


BROMOPORM 


BROHOKETRANE 


CARBON  DTSULFIDE 


CARBON  TETRACRLORIOB 


CHLOROBENZENE 


CRLOROETHANE 


CBLOROPORM 


CBLORONETRANE 


CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 


DI BROHOCBLOROHBTHANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRACBLOROBTHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


TR I C HLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


Concantration 


Unit*  Inatnmant 
Dataction 
LiBlt 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.  DC 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


0.00 


10.00 

u  1 

0 

10.00 

u 

u 

10.00 

0  1 

u 

10.00 

u 

u 

10.00 

u 

u 

10.00 

:u 

u 

10.00 

0 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1005 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  »;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


*  S 

;  VBLKN4 


1525ER,  1538 


compound 

Concantration 

Unlta 

Inatrument 

Oataction 

Limit 

QCoda 

QPinal 

1,1,1  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICBLOROBTHAMS 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETBANB 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETBENB 

0.00 

11.00 

D 

u 

1 , 2  -DICHIXIROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

l,2-DICBLOROETRE!IB  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

2-BOTAMOKB 

0.00 

11.00 

0 

D 

2-HBXAMONE 

0.00 

11.00 

u 

U 

4-METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ACETONE 

28.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

Q.OO 

11.00 

u 

U 

BROHODX  CBLOROHETBANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

BROMOKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

CHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

21.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACBLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TR 1 CHLOROETRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1055 


SAMPLE  NUMBER:  1060 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Firal  -  April  1994 


F-1006 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE /JO/94 

Final  Summary 

REVIEWE'K:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO _ ENDING  SAMPLE  »:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1061  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


CoBpound 

Concentration 

Unit. 

InttniAent 

Detection 

Limit 

QCoda 

OFlnal 

1,1, l-TRICHLOROBTHAH* 

0.00 

14.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TSTRACBLOROBTBXNB 

0.00 

14.00 

u 

u 

l,\,  2-TRXCRLOROETHAIfS 

0.00 

14.00 

D 

D 

1 , 1 -DZCRLOROBTRANS 

0.00 

14.00 

U 

u 

1 , 1 -DICHLQROETRENB 

0.00 

14.00 

U 

D 

1 , 2-DZCRLOROSTRANE 

0.00 

14.00 

U 

D 

1,2-OICHLOROETmNB  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

D 

D 

1 , 2-DlCRLOROPROPANB 

0.00 

14.00 

0 

0 

2-BUTANORS 

0.00 

14.00 

a 

U 

2-BBXANONB 

0.00 

14.00 

0 

U 

4 -HETHYL-2 -PERTANONE 

0.00 

14.00 

0 

U 

ACETONE 

20.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

14  ^*0 

0 

U 

BROMODICRLOROHETRAME 

0.00 

14.00 

U 

U 

BROMOPORM 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

BROHOKETRAKB 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

14.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CELOROrORM 

0.00 

14.00 

u 

u 

CRLOROKETRANE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

D I BRONOCRLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

Ng/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKN4 
1525ER,  15 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1007 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 


DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 
062  SAMPLE  TYPE  :  SR  SA 


SAMPLE  MATRIX  :  S 
ASSOCIATED  MB  :  VBLKN4 


SAMPLE  NUMBER:  1062  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN4 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Unit*  Instrunent  QCode 
Detection 
Limit 


Coopound 

Concentration 

1,1, l-TRICHLOROBTHANB 

0.00 

1,1,2,  l-TBTRACRLOROEIHMIE 

0.00 

1,1, 2-TltICHLOROrrHMa 

0.00 

1 ,  l-DICRZX>ROBTRAI4B 

0.00 

1, 1-DXCBLOROETRENB 

0.00 

1 , 2  -OICHLOROETHAMZ 

0.00 

1,2-DICBLOROETBSNB  (TOTAL) 

0.00 

1 , 2  -DICBLOROPROPANX 

0.00 

2-BUTAlfONE 

0.00 

2-HSXANONS 

0.00 

4 -METBYL- 2 -PERTANONE 

0.00 

ACETONE 

17.00 

BENZENE 

0.00 

BROHODICHZX>ROMETBANE 

0.00 

BROKOPORM 

0.00 

BROMOKETHANE 

0.00 

CARBON  OISin^PIDB 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

CELOROPORH 

0.00 

CHLOROKETHANE 

0.00 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

DIBROMOCRLOROKETBANE 

0.00 

ETBTLBENZENE 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

23.00 

STYRENE 

0.00 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

TOLUENE 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEME 

0.00 

TR IC  HLOROETHENE 

0,00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

U 

13.00 

U 

U 

13.00 

u 

U 

13.00 

V 

u 

f^ANG  SI  Report 
Final  ■  April  1994 


F-1008 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:C 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  T 

BEGINNING  SAMPLE  in  1000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE:0J/J0/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  in.  1544 


SAMPLE  NUMBER:  1063  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN4 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15: 


Unit*  InatruMnt 
Dataction 
Liait 


Ccapound 

Cone«ntr«tiott 

1,1, 1-TRICHLOROSTBANB 

0.00 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBIX>ROBTHANE 

0.00 

1 , 1 , 2-TRICBLOROETRANX 

0.00 

1 ,  l-DICHLOROETRAIIB 

0.00 

1 , 1-DICHLOROETRENB 

0.00 

1 , 2 -DICELOROETHAME 

0.00 

1,2-OICBLOROrrBBIIE  (TOTAL) 

0.00 

1 , 2  -DICBLOROPROPAm 

0.00 

2-BOTARONB 

0.00 

2-RBXMIOine 

0.00 

4 - METHYL- 2 - PENTANONB 

0.00 

ACETONE 

n.oo 

BENZENE 

o.oc 

BROHODZCRLOROKETRANE 

0.00 

BROMOPORM 

0.00 

BROMOKETRANE 

0.00 

CARBON  DISULFIOe 

0.00 

CARBON  TETRACRLORIDB 

0.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

CHLOROPORM 

1.00 

CHLOROKETBANE 

0.00 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

D I BROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

KBTHTLENE  CHLORIDE 

19.00 

STYRENE 

0.00 

TETRACHLOROETHSNE 

0.00 

TOLUENE 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

■ 

1 

1 

NVANG  SI  Report  | 

Final  •  April  1994 

1 

F-1009 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^uinmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  H^'.IOOO _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKN4 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Unite 

Instrunant 
D.t action 
Limit 

QCoda 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROBTHAHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TBTI«ACBLOROBT8AIIB 

0.00 

12.00 

n 

0 

1 , 1 , 2-TRICRI,OROETHAIIS 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHLOROETHANS 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 1-PTCHLOROETHEHB 

0.00 

o 

o 

u 

0 

1,2-.  ICHLOROETBAME 

0.00 

12.00 

D 

0 

1,3-DIClILOROSTBENS  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

U 

0 

1 , 3 -DICHLOROPROPAHS 

0.00 

12.00 

0 

0 

2-Bl]TANOHZ 

0.00 

12.00 

D 

0 

2-REXAIIOin: 

0.00 

12.00 

U 

u 

4-MCTHYL-2-PEHTJUIOHE 

0.00 

12.00 

U 

u 

ACnONE 

1£.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

BROMODICRLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

bromomethanb 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CARBON  OISULPIOE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHIORIDE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

CHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

0 

0 

CBLOROPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROKBTRAKE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROHOCHLOROKETHANE 

0,00 

12.00 

0 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

33.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

O 

o 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  NUMBER:  1064 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-lOlO 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE;( 

Final  Siunmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  %llOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE;0J/30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  NUMBER;  1065  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKN4 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15! 


Coapound 

Cone«ntrstion 

Units 

Instruflsnt 

Dstsetion 

Liffiit 

gcod* 

OPinal 

1,1, 1>TRICHL0R0ETRANE 


1,1,2 , 2-TBTRACBLOROBTHAIIB 


1,1, 2-TRICRLOROBTRA]fB 


1 , l-DICHLOROBTHANE 


1, 1-DICHLOROBTHENB 


1 , 2 -DICHLOROETRANB 


1,2-DXCBLOROBTRBIIB  (TOTAL) 


1 , 2*DICHLOROPROPAnB 


2-BUTANONS 


2-ErEXAN019Z 


4 -METHYL-2 -PBNTANONB 


ACETONE 


BENZENE 


8ROMODTCHLOPOMETHAK? 


BROMOPORM 


BROMOKETRANE 


CARBON  DZSULPlOE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CHLOROETKANE 


CHLOROFORM 


CHLOROKETKANE 


CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


D I BROMOCHLORONETHANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TSTRACHLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


TR I CHLOROETHBNE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


F-1011 


DATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1066  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1055  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKN4 

TRIP  BLANK  ;  1088TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKN4 


Compound 

Concentration 

Unite 

Znetrusent 

Detection 

Limit 

QCode  1 

OPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETRANE 


1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOIIOBTRANB 


1,1, 2wTRZCHLOROETBAIfB 


1 , 1-DZCHLOROETHAKE 


1 , I-DICHLOROETHEHE 


1 , 2 -DZCHL0R02THANB 


1,2-DZCHLOROETBEIIE  (TOTAL) 


1 , 2-DZCBLOROPROPANE 


2-BUTANOIIB 


2-BBXANOHB 


4«METBYL-2 -PENTANONE 


ACETONE 


BENZENE 


BROMODZCRLOROKETRANE 


BROMOFORM 


BROMOKBTBANE 


CARBON  OZSOLPZOB 


CARBON  TETRACRLORZDE 


CHLOROBENZENE 


CBLOROETRANE 


CHLOROFORM 


CBLOROHETHANE 


CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


DI BROMOCRLOROKETRANE 


ETBYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRACHLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


TRICHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1012 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  %ll544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1067  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Inatrumant 

Datactxon 

Lunit 

OCod. 

QPinal 

1,1,1  -TRICHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

1,1,3, 2-TSTItACHLOROBTIIANE 

0.00 

12.00 

0 

D 

1 , 1 , 3-TllICItLOROrnUUfB 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 ,  l-DICfOOROBTRANB 

0.00 

12.00 

U 

a 

1 , 1-OXCRLOROETHBNB 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 2-DICRLOROETRAinE 

0.00 

13.00 

D 

0 

I,2-DICaLOR08TIISNB  (TOTAL) 

0.00 

i3.o;> 

D 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANK 

0.00 

13.00 

D 

0 

2-BUTANOinS 

0.00 

13.00 

D 

0 

2-BEXAKOKB 

0.00 

12.00 

U 

u 

4  -MrnrfL-2  -PBNTXMOKE 

0.00 

12.00 

U 

D 

AorroRB 

40.00 

>/g/Rg 

0.00 

B 

R 

BENZENB 

0.00 

12.00 

0 

U 

BROMODICRLOROMETRAKE 

0.00 

13.00 

U 

U 

BROMOrORM 

0.00 

12.00 

U 

DJ 

BROHOMBTRANB 

0.00 

13.00 

u 

OJ 

CARBOH  OIStTLPIDB 

0.00 

12.00 

u 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

U 

U 

CRLOROETRANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

D 

D 

CHLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12,00 

u 

U 

OT  BROMOCHLOROPfF^HAN» 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYX3ENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

NETHTLENE  CHLORIDE 

36.00 

ng/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

D 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENB 

0.00 

12.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0,00 

12.00 

u 

U 

:  S 

:  VBLKN4 

1525ER,  15 
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Final  -  April  1994 


F-1013 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  *'.1000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE : 03 / JO /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *'.1544 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKN4 


SAMPLE  NUMBER:  1068  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN4 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-1014 


DATE:03/J0/P4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIOKAL  GUARD 
Fin&l 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  filOOO  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  It:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKN4 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLORC£THANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRXCHU>ROETHMnS 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 1 , 2>TRICRLOROETBAHZ 

0.00 

11.00 

D 

0 

1 , 1 -DICBLOROETRANZ 

0.00 

11.00 

u 

U 

1 , l-DICHLOROETHEKE 

O.QO 

11.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROBTHAN2 

0.00 

11.00 

u 

D 

l,2-DICHLOROETfl2NB  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

11.00 

u 

U 

2-BOTANONE 

0.00 

o 

O 

D 

D 

2-BEXANOKE 

0.00 

11.00 

u 

U 

4 - METHYL- 2 - P ENTANOKE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ACETONE 

3S.00 

|ig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

D 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

BROMOKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

0 

u 

CHLOROETHANB 

0.00 

11.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

u 

CRLOROHETHANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPEME 

0.00 

11.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

49.00 

vg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHEHE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRIG  RLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  r TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1069 
ANALYSIS  '^YPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


K%’ANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1015 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _  _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKN4 


1525ER,  1538 


Cooipound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.l 

1 , 1 ,  l-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

13-00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHI/>ROETHAllE 

0.00 

13.00 

D 

u 

1,1,2  -TRICHLOROBTBMIS 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHAKE 

0.00 

13.00 

a 

D 

0.00 

13.00 

0 

U 

1 , 2  -DICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

1,2-DICHLOROETRENE  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

0 

0 

2-BaTAHOHE 

0.00 

13.00 

n 

u 

2-BEXANONE 

0.00 

13.00 

D 

u 

4-METHYL-2  -PENTAHOKE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XCBTOire 

47.00 

fig /Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

U 

D 

BROMODZCHLOROMETHAKB 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

BROMOHETHANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

D 

u 

CRLORONETRANE 

0,00 

■1 

13.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

s 

13,00 

u 

u 

DI BROMOCRLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

ETBYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

62.00 

Ijg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENB 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

- 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  KB 


SAMPLE  NUMBER:  1070 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1016 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Stumary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1000  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1071  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Znetrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETRANE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROBTHJkNS 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 -TRICRLOROETBANS 

0.00 

12.00 

u 

u 

1, 1-DICHLOROETHAKB 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETHEKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROETHAHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

l,2-DICHLOROETBEN>  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

0 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

12.00 

U 

D 

2-BUTANOKE 

K.OO 

lig/Kg 

0.00 

2-HEXANOME 

0.00 

12.00 

0 

V 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ACETOKE 

eo.oo 

pg/Rg 

0.00 

B 

R 

BENZEKE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHODICRLOROKETRAME 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

BROMOHETRAHE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

CARBOH  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CKLOROBENZEKE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CHLOROETRAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

2.00 

pg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

CRLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

12.00 

U 

u 

D I BROMOC  HLOROMETHANE 

0.00 

12,00 

u 

u 

ETHYLBENZEKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

KETHYLEME  CHLORIDE 

37.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYREME 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRAC  HLOROBTHENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEME 

Q  .00 

12,00 

u 

u 

TR I CHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKV6 
1525ER,  15 
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F-1017 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _  _  ENDING  SAMPLE  4(11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKN4 


1525ER,  1538 


Conpound 

Conc«ntrat*’  on 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETRANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETHAinE 

0.00 

13.00 

D 

U 

1,1,3  -TRICHLOROETBAMX 

0.00 

13.00 

0 

0 

1 , 1-DICRLOROETBANZ 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHENB 

0.00 

13.00 

D 

U 

1 , 2-DICBLOROETHAm 

0.00 

13.00 

U 

u 

1,2-DICHX40R0BTHEIIV  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANB 

0.00 

13.00 

U 

U 

2-BUTANOHB 

0.00 

13.00 

U 

u 

2-HEXANOHB 

0.00 

13.00 

u 

u 

4-KETByL-2-PEKTANOK£ 

0.00 

13.00 

u 

u 

ACETONE 

22.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROHODICHLOROKETHANB 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

BROHOMETBANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

0 

U 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0,00 

13.00 

u 

U 

CHLOROHETRANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

25.00 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

xylene:;  (total) 

0.00 

13.00 

u 

u 

_ 1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  NUMBER:  1072 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-1018 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE :0J/30/9 4 

Final  NamiNNKNRt^ujmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LE\p:L:C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1073  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S  ■ 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN4  ■ 
TRIP  BLANK  i  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB  ■ 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153| 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKN4 


Concentration 


Units  Inatrusent  QCode 
Detection 
Lxmit 


1,1, 1-TRlCHLOROBTHANE 


1,1,2 , 2-TBTRACHLOROBTBAKE 


1 , 1 , 2-TRXCRLOROBTEMfB 


1 , 1-DICBLOROETRANE 


1 , 1-DICRLOROETHEHS 


1 , 2-DICHLOROETRANE 


l,2-DICHXX)ROrrHBNB  (TOTAL) 


1 , 2 -DICHLOROPROPANE 


2-BUTAMONE 


2-HEXANONB 


NVANG  si  Report 
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F-1019 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if '.1000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKN4 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinsl 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

V 

0 

1 , 1 , 2-TRICIIIAROETRAHE 

0.00 

13.00 

V 

0 

1, l-DZCRLOROETRANB 

0.00 

13.00 

V 

0 

1 , l-DICHLOROETHEHE 

0.00 

13.00 

V 

0 

1 , 2  -DICHZX>ROBTHANE 

0.00 

13.00 

V 

0 

1,2-DICHLOROETBENE  (TOTAl.) 

0.00 

13.00 

V 

0 

1 , 2 -DICRLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

V 

0 

2-BUTANONE 

0.00 

13.00 

u 

0 

2-HEXANONE 

0.00 

13.00 

u 

0 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

u 

0 

ACETONE 

23.00 

fjg/ng 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROHOOICRLOROKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

V 

UJ 

BROMOKETHANE 

0.00 

13.00 

V 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

D 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

V 

UJ 

CIS- 1 , 3.DICRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

DI BROHOCRLOROKETRANE 

0,00 

13.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

24.00 

(ig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13,00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1055 


SAMPLE  NUMBER:  1074 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT  t  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %llOOO  _ 


F-1020 

DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
_ ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1075  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1055 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concantrktion 

Units 

Instrumsnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRXCHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TmtACBLOROETHAin 

0.00 

12.00 

D 

n 

1 , 1 , 2-TRICHU>ROETRAI)B 

0.00 

12.00 

D 

n 

1 , 1-DICBLOROETRAKE 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 ,  l-DICBLOROETHZNB 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2  -DICBl/>ROrrHAIR 

0.00 

12.00 

U 

D 

l,2-DICHU>ROETHBIR  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

U 

U 

1 , 2-DICRLOROPROPAMS 

0.00 

12.00 

U 

U 

2-BaTIUIOKE 

0.00 

12.00 

U 

U 

2-REXANOIfE 

0.00 

12.00 

U 

u 

4 -KETHTL-2 -PENTANONR 

0.00 

12.00 

D 

u 

ACETONE 

17.00 

P9/K9 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

0 

D 

BROHODICHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

U 

U 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

BROMOHETBANE 

0.00 

12.00 

0 

OJ 

CARBON  DISULPIDE 

0.00 

12.00 

U 

D 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

D 

CHLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

CHLOROFORM 

4.00 

0.00 

BJ 

R 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

DIBROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

ETHYLBENZEITE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METBYLENB  CHLORIDE 

54.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TR I CHLOROETRENE 

0.00 

0 

0 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  , TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

u 

:  S 

:  VBLKZ7 
1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-1021 


DATE: 03/50/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  1f:1000  _  ENDING  SAMPLE  *zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1076  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


"  '  '  1 

CoBpound 

Concentration 

Unite 

Instnwent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROETBANB 

0.00 

360.00 

0 

u 

1,1, 2-TRICHLOROETRARE 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

1 , 1-DICHLOROETHAMK 

O.QQ 

380.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

1 , 2-DICBIX>ROETHANZ 

0.00 

380.00 

u 

0 

1,2-DICRLOROETRXNE  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

0 

u 

1 , 2-DICRLOROPROPANE 

0.00 

380.00 

u 

0 

2-BDTANOIIB 

0.00 

380.00 

D 

UJ 

2-HBXANOHE 

0.00 

380.00 

u 

u 

4-MBTHYL-2-PENTANONE 

0.00 

380.00 

D 

UJ 

ACBTONS 

10.00 

Ng/kg 

O.OQ 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

380.00 

U 

0 

BROHODICHLOROKETHANE 

0.00 

380.00 

U 

u 

BROHOPORM 

0.00 

380.00 

U 

u 

BROMOMBTHANB 

0.00 

380.00 

D 

u 

CARBOH  DISULFIDE 

0.00 

380.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

380.00 

U 

u 

CRXX>ROBENZENE 

0.00 

380.00 

0 

u 

CRLOROETRANE 

0.00 

380.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

380.00 

U 

u 

CHLOROHETRANE 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

D I BROMOCHLORONETHANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

Rg/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TETRAC RLOROETRENE 

0.00 

380.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

380.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKL5 

1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1022 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1077  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

In.trum.nt 

Dctaction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1  -TRICHI/>ROETRAIIS 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROZTHAIIX 

0.00 

11.00 

u 

0 

1,1, 2-TRICHLOROBT8A1IS 

0.00 

11.00 

u 

DJ 

1 , 1-DICRLOROETHANB 

0.00 

11.00 

D 

u 

1 , 1 -DICHLOROETBENS 

0.00 

11.00 

D 

u 

1 , 2  -DICHLOROETBANB 

0.00 

11.00 

V 

D 

1,2-DICBLOROETHXm  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

V 

1 , 2-DZCBLOROPROPAlfB 

0.00 

11.00 

0 

0 

2-BOTANONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

2-HZXANONZ 

0.00 

11.00 

u 

V 

4-HETHYL-2-PENTANONB 

0.00 

11.00 

V 

UJ 

ACETONE 

11.00 

tjg/kg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

V 

U 

BROMODZCBLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

V 

U 

BROMOFORM 

0.00 

0 

0 

u 

r 

BROKOKETBAKE 

0.00 

11.00 

D 

u 

CARBON  OISULFIDB 

0.00 

11.00^ 

V 

U 

CARBON  TETRACBLORIDE 

0.00 

11.00 

V 

U 

CHIX>ROBENZENE 

0.00 

11.00 

V 

V 

CBLOROETBANE 

0.00 

11.00 

V 

V 

CBLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

U 

CBLOROHETHANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

D I BROHOCHLOROHETHANB 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

17.00 

ug/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

U 

TETRACHLOROETBZNE 

3.00 

fjg/kg 

0.00 

J 

J 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DZCHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

13.00 

fjg/kg 

0.00 

_ 

*  S  H 

:  VBLKL5  I 

1525ER,  I53I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1023 


DATE : 03 / JO /9 4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmarv 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY'  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #: 1000  _  _  ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKL6 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrusient 

D«t«ction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, l-TRICRLOROETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2, 2-T2TltACaLOROETBAMZ 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICHIAROETHANX 

0.00 

11.00 

u 

OJ 

1 ,  l-DICHIX>ROETBANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1-DICELOROBTHENB 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 2 -DICHLOROBTBANB 

0.00 

11.00 

u 

u 

1,2-DICHLOROBTBZNE  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

D 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPAHR 

0.00 

11.00 

0 

u 

2-RDTANONB 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

2-REXANONE 

0.00 

11.00 

u 

u 

4 -METHYL- 2 -PENTANORE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

19.00 

(iq/lcg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

D 

u 

BROMODICHLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

BROHOFORM 

0.00 

11.00 

u 

U 

BROMOMBTHANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

D 

u 

CRLOROHETRANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

DZ BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

15.00 

vg/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TR I CHLOROET HE NE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SR 


SAMPLE  NUMBER:  1078 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1024 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1079 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX  :  S 
ASSOCIATED  MB  :  VBLKM2 


lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


Compound 

Concontration 

Units 

Instrumant 

O«t«ction 

Limit 

OCod. 

QPinal 

a , 1 , 1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

1,1,2, 2-TETXACBI,OROETHAHZ 

0.00 

13.00 

n 

D 

1,1, 2-TRlCHLOROETBAm 

0.00 

13.00 

D 

DJ 

1 ,  l-DICHLOROBTRM)R 

0.00 

13.00 

D 

0 

I , 1-DICBLOROETHBNB 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 2-DZCRLOROETHAllB 

0.00 

13.00 

V 

0 

1,2-DICRLOROETRBHE  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

0 

1 , 2 -DICBLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

V 

0 

2-BUTAllOtlB 

c.oo 

13.00 

U 

0J 

2-HEXANONE 

0.00 

13.00 

u 

0 

4  -  METBYI^  2  -  PENTANOlfE 

0.00 

13.00 

u 

0J 

ACETOMB 

18.00 

>ig/kg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROMOOZCRLOROHETRANE 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROMOPORH 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROMOMETRANB 

0.00 

13.00 

u 

0 

CARBON  OISULPIDE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

D 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

CHLOROFORM 

2.00 

fig/kg 

0.00 

J 

J 

CHLORONETRANE 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

U 

0 

V I BROMOCHLOROMETHAKE 

0.00 

13.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

26.00 

Ijg/kg 

Q.OO 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TBTRACRLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

0 

TRICHLOROBTHENE 

0.00 

13,00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1025 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  $:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKL5 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinel 

1,1, 1-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 3 -TETRACIOOROrrBMIX 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 1 , 2-TRICHIX>ROBTI»in! 

0.00 

11.00 

0 

UJ 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

U 

1, 1-DICBLOROETHRNE 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 3 -DICHLOROeTHANB 

0.00 

11.00 

u 

V 

1,3-DICELOROETHZNB  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

a 

1 , 2 -DICRLOROPROPANX 

0.00 

11.00 

V 

u 

2-BUTAHON2 

0.00 

11.00 

V 

VJ 

2-HEXANORS 

0.00 

11.00 

V 

u 

4-MBTHTL-2 -PBNTAMONE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

ACETONE 

10.00 

fig/kg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHODICHLOROHETHANE 

0.00 

11.00 

0 

u 

BROMOFORN 

0.00 

11.00 

u 

u 

BROHOMETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CKLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

11.00 

u 

u 

CRLOROMETRANE 

0,00 

11.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICRI/)ROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

D I BROMOC  BLOROKETRAHE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

21.00 

fjg/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

o 

o 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-OICHLOROPROPEHE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TR IC  HLOROETHEME 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1080 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1026 


DATE:  (73/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  0KltttttHKtttSummary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  hi  1000 _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1081  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

In.trum.nt 
Dat action 
Limit 

QCoda 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANB 

0.00 

11.00 

0 

u 

1,1,2 , 2-TBTItACBLOROBTBIUIZ 

0.00 

11.00 

0 

0 

1,1,2  -TRICHLOROETSANB 

0.00 

11.00 

u 

OJ 

1 ,  l-DICHLOROBTBANS 

0.00 

11.00 

n 

0 

1 ,  l-DICHIX>ROETBZNZ 

0.00 

11.00 

D 

0 

1 , 2 -OICRLOROETKANB 

0.00 

11.00 

a 

0 

1,2-DICRLOROETBZin  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

n 

0 

1 , 2-OICHLORORROPAHe 

0.00 

11.00 

0 

0 

2-BOTAIK>l(B 

0.00 

11.00 

D 

OJ 

2-RBXANONS 

0.00 

11.00 

D 

0 

4 - KETHYL- 2 -PBHTANONE 

0.00 

11.00 

U 

UJ 

ACETONE 

16.00 

tiq/kg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

BROHOFORM 

0.00 

11.00 

D 

U 

BROHOKETHANE 

0.00 

11.00 

0 

0 

CARBON  OISffLPIDB 

0.00 

11.00 

D 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

U 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

0 

0 

CHLOROETHAHE 

0.00 

11.00 

U 

0 

CSLOROFORM 

0.00 

11.00 

V 

0 

CBLOROMETHANE 

0.00 

11.00 

0 

UJ 

CIS-1, 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

0 

DZ  BRONOCHLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

tig/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

3.00 

yg/kg 

0.00 

J 

J 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0,00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

:  S 

:  VBLKL6 
1525ER,  15 


I 
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F-1027 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %:1000 _ ENDING  SAMPLE  §11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKL6 


1525ER,  1538 


Compound 

Concantration 

Unita 

Inatrufliant 

Dataction 

Lioiit 

QCod. 

QFinal 

1 , 1 , 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

14.00 

U 

u 

1,1,2 , 2-TrrRACRLOROETHANB 

0.00 

14.00 

U 

0 

1,1,2  -TRICHXOROrTBANE 

0.00 

14.00 

D 

0J 

1 , 1-DICHLOROBTHANS 

0.00 

14.00 

0 

D 

1 , 1-DICHLOROETHBNB 

0.00 

14.00 

U 

0 

1 , 2-DICBLOROETHAHS 

0.00 

14.00 

u 

u 

1,2-DICELOROKTHZKB  (TOTJkL) 

0.00 

14.00 

D 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

14.00 

D 

0 

2-BlITANONE 

11.00 

Ng/kg 

0.00 

J 

J 

2-RBXANOtfE 

0.00 

14.00 

U 

0 

4 -HBTHYL-2 -PENTANOHE 

0.00 

14.00 

U 

0J 

ACETONE 

66.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

14.00 

U 

0 

BROMODICHLOROMETRANE 

0.00 

14.00 

U 

0 

BROHOEORN 

0 .00 

14.00 

U 

u 

BROHOMETBAME 

o.oc 

14.00 

U 

u 

CARBON  DISULPIDE 

0.00 

14.00 

U 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

CBLOROETBANE 

0.00 

14.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

0 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ClS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

D I BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

14.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

25.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

0 

0 

TETRACHI/5ROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

•T 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1082 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-1028 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO 


DATF-,03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1083  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  VBLKDY 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  IS; 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKDY 


Concentration  Unite  Inetrument  QCode 
Detection 
Linit 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


0.00 


6600.00 


6600.00 


6600  00 


6600.00 


6600.00 


6600.00 


Compound 

Concentration 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

1 , 1 , 2 , 2  TETRACHLOROBTHANE 

0.00 

1,1,2 -TRICHLOROBTHANB 

o 

o 

o 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

1 , 2-DICHIX)ROETHANB 

0.00 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

1 , 2-DICRLOROPROPANE 

0.00 

2-BUTANOHE 

0.00 

2-HEXANONE 

0.00 

4 -KETHyL-2 -PENTANOKE 

0.00 

ACETONE 

0.00 

BENZENE 

0.00 

BROMOniCHLOROMETHAKE 

0.00 

BROHOPORM 

0.00 

BROMOKETHANE 

0.00 

CARBON  DISULPICE 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

o 

o 

o 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CKLOROETHAKS 

0.00 

CHLOROFORM 

0.00 

CHLOROMETHANE 

0.00 

CIS-1,  3-DI^HLOROPRO''ENE 

0.00 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

HETHy:.ENE  CHLORIDE 

2200.00 

STYRENE 

0.00 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

TOLUENE 

0.00 

TRANS- : , 3-DICHLOROPROPBNE 


TR I CHLOROrrHBNE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 
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F-1029 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1 1000  _ ENDING  SAMPLE  it :  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKS4 


1525ER,  1538 


CcQpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

QCodtt 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

19000.00 

U 

u 

1 ,  a  ,  2 , 2 -TBTRACHLOROETHANE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICBLOROETHAini 

0.00 

19000.00 

u 

UJ 

1 ,  l-DICHLOROETRAKB 

0.00 

19000.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

19000.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROETHANE 

0.00 

19000.00 

D 

u 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

19000.00 

D 

n 

1 , 2 -DICHLOROPROP AHB 

0.00 

19000.00 

0 

0 

2-BUTANONZ 

0.00 

19000.00 

D 

UJ 

2-HEXANONE 

0.00 

19000.00 

D 

u 

4 - METHYL- 2 -PBNTAWONE 

0.00 

19000.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

19000.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

ug/kg 

0.00 

J 

J 

BENZENE 

0.00 

19000.00 

U 

u 

BROHOOZCRLOROHETHAKE 

0.00 

19000.00 

u 

D 

BROHOPORM 

0.00 

19000.00 

u 

u 

BROMOKETHANE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

19000.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

19000.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

19000.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

1900C.00 

u 

UJ 

METHYLENE  CHLORIDE 

5100.00 

tig /kg 

0.00 

J 

J 

STYRENE 

0.00 

19000.00 

u 

U 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

19000.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

TRIG  HLOROBTHENE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

19000.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

2500.00 

fg/kq 

0.00 

J 

J 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

19000.00 

u 

u 

I 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1084 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Repon 
Final  -  April  1994 


F-1030 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Suimary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ilOOO  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKL6 


1525ER,  15 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inetruaant 

Oetaction 

Linlt 

QCod. 

QFln.l 

1,1,1 -TRICHLOROETHANB 

0.00 

360.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROSTHAIfZ 

0.00 

380.00 

u 

0 

1,1, 2-TRICHLOROrrHAlfB 

0.00 

360.00 

u 

UJ 

1 , 1 -DICHLOROETHAMB 

0.00 

360.00 

D 

0 

1 , 1  -DICKLOROETHENE 

0.00 

380.00 

U 

0 

1 , 2-DICIILOROETBAKE 

0.00 

380.00 

D 

0 

1,2-DICHLOROETHBIIE  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

D 

0 

1 , 2 -DICHLOROPROPAKE 

0.00 

380.00 

0 

0 

2-BUTANOmS 

0.00 

380.00 

D 

0J 

2-RFXANONE 

0.00 

360.00 

U 

0 

4-METim,-2  -PEHTAROKE 

0.00 

360.00 

0 

UJ 

ACETONE 

17.00 

Jjg/kg 

0.00 

J 

R 

BENZENE 

0.00 

360.00 

D 

0 

S ROHOD I C HLOROMETHANE 

0.00 

360.00 

a 

0 

BROHOPORM 

0.00 

380.00 

U 

0 

BROMOKETBANE 

0.00 

360.00 

U 

u 

CARBON  DISULPIDE 

O.QO 

360.00 

U 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

380.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

380.00 

u 

0 

CHLOROPORM 

0.00 

380.00 

u 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

360.00 

u 

u 

D I BROHOC HLOROMETHANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

16.00 

vg/kg 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

380.00 

u 

0 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

380.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

360.00 

u 

0 

TRAN?  3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

380.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

380.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

u 

U 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1085 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCxaTFD  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
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F-1031 


NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
umnary 


PROJECT : 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 


DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  Hi:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1086 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKL6 


1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.l 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

380.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACBLOROETHANZ 

0.00 

380.00 

U 

D 

1,1,2 -TRICBLOROBTHANB 

0.00 

380.00 

u 

OJ 

1 , 1-DICHLOROBTHANS 

0.00 

380.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROBTHENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

1 , 2  -DICBLOROBTHANZ 

0.00 

380.00 

u 

0 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

D 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPAllZ 

0.00 

380.00 

D 

D 

2-BUTANOMB 

0.00 

380.00 

U 

UJ 

2-RRXAIIOKE 

0.00 

380.00 

U 

u 

4 -METHYL- 2 -PENTANONB 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

ACETONE 

15.00 

j/g/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

BROHODICBLOROMETRANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

380.00 

u 

u 

BROMOKETRANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CBLOROBENZENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CHLOROETRAKE 

0.00 

380.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

380.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

380.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICSLOROPROPENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

DX  BROMOC  HLOROMETHANE 

0.00 

380.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

(/g/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHETJE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

380.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

380.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

380.00 

u 

u 

1 

, 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1032 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  111  1544 _ 


BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1087  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKQ7 


1525ER,  153 


Coopound 

Concantration 

Units 

In*trum.nt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRXCHLOROETHANZ 

0.00 

14.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TSTRACHLOROKrHMIB 

0.00 

14.00 

D 

u 

1,1, 2-TRICIILOROBTaAMB 

0.00 

14.00 

D 

UJ 

1 , 1  -D1CH1>OROZTRANB 

0.00 

14.00 

U 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHENB 

0.00 

14.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROETRANS 

0.00 

14.00 

0 

u 

1,2-DICHLOROETBZNS  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

D 

1 , 7 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

2-BUTAHOHE 

0.00 

14.00 

u 

nj 

2-HEXANONE 

0.00 

14.00 

u 

U 

4-METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

ACETONE 

22.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

14.00 

u 

D 

BROHODICRLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

U 

BROKOFORM 

0.00 

14.00 

u 

0 

BROHOMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14-00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

0 

CHLOROBTRANE 

0.00 

14.00 

D 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

u 

u 

CRLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICKLOROPROPEKE 

0.00 

14.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

0 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

46.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

w 

U 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

14.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRI CHLOROETHEHE 

0.00 

14.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

u 
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F-1033 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  ftlOOO 


DATE:03/30/94 


RTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

1000  ENDING  SAMPLE  #:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX  :  W 
ASSOCIATED  MB  :  HAZWRAPBLK 


SAMPLE  NUMBER:  1088  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  HAZWRAPBLK 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Compound 

Concent  rat Ion 

Unit, 

Inatrvunent 

Detection 

Limit 

QCod, 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0,00 

10.00 

u 

D 

1,1,2, 2-TBTIUCHLOROBTHANZ 


1 , 1 , 2-TRICHLOROETHANB 


1 , 1-DZCBLOROBTHAHB 


1 , 1 *OICRLOROrrHENE 


1 , 2 -DZCHLOROETHANB 


1,2-DlCRLOROETHENB  (TOTAL) 


I , 2 -DICHLOROPROPAHE 


2-BOTANONE 


2-RZXANOKE 


4 -MBTRYL-2 -PBNTANOKB 


ACETONE 


BENZENE 


BROMODICNLOROMETRANE 


BROMOFORM 


BROMOKETHANE 


CARBON  DISULFIDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CRLOROETRANE 


CHLOROFORM 


CHLOROKETHANE 


CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 


DI  MHO. .  -OROMETHANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRAC HLOROBTHE NE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


TRICHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


NVaNG  si  Report 

Final  -  April  1994 

F-1034 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEU 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  \ 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE:03/30f94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:1544 


SAMPLE  NUMBER:  1089  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKU5 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKU5 


Conpound 


1,1,1 -TRZCHLOROSTRANE 


1,1,2 , 2-TCTIUlCBLOROBTaANB 


1,1,2 -TRICBLOROETHAHB 


1 , I-DICHLOROETHANS 


1 , 1 -DZCRLOROETBENS 


1 , 2 -DZCBLOROETRANE 


1,2-DICHLOROSTBEllE  (TOTAL) 


1 , 2 -DZCBLOROPROPANB 


2-Bt7rAHOHB 


2-BEXANONE 


4 - METHYL- 2 -PEHTAMOHE 


ACETONE 


BENZENE 


BROMODICRLOROKETRANE 


BROMOPORN 


BROMOKETHANB 


CARBON  DISULPXDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CHLOROETRANE 


CHLOROFORM 


CRLOROKETHANE 


CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


DI BROMOC  BLOROMETRANE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRACRLOROETHSNE 


TOLtJENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


TRIG  HLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

35.00 

ug/Kg 

0.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

1.00 

Ijg/Kg 

0,00 

0.00 

12.00 

0,00 

12.00 

0.00 

12.00 

c.oo 

12.00 

54.00 

\iig/r.g 

0.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12,00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

jOCodft  QFinml 
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F-1035 


DATEt03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sumnazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  *11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

;  VBLKU5 


1525ER,  1538 


Compound 

Concontration 

Unita 

1 

Inatrumant 

Oataction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

o 

o 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROETHANS 

0.00 

12.00 

D 

0 

1,1,2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

D 

0 

I ,  l-DICHLOROETRA2fB 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 1-DXCRX^ROETRCNE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

U 

D 

1,2-DICHLOROETRENB  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

U 

0 

1 , 2  -DICBLOROPROPANE 

0.00 

12.00 

D 

u 

2-BUTANONS 

0.00 

12.00 

D 

DJ 

2-RBXANONE 

0.00 

12.00 

U 

D 

4-METHYL-2-PENTANONE 

0.00 

12.00 

U 

U 

ACSTONE 

£8.00 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOOICHLOROMETRAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMOFORM 

0.00 

12.00 

u 

0 

BROHOKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CBLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

2.00 

i^g/Kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETRAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ClS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

12,00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

60.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

TETRAC RLOROETHENE 

0.00 

12.00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

2.00 

»/g/8g 

0.00 

J 

J 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1090 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Rcpon 
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F-1036 


PROJBCT^NEVA^  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:  03/30/54 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO _ ENDING  SAMPLE  »:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1091  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instruttsnt 

Detection 

Limit 

QCed. 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

1,1, 2 ,2-TETRACRLOROETHANB 

0.00 

2800.00 

D 

u 

1,1, 2-TRlCHLOROBTHANB 

0.00 

2800.00 

U 

0 

1 , 1 -DICHLOROETHANE 

0.00 

2800.00 

U 

u 

1 , 1-OICHLOROETHENB 

Q.OQ 

2800.00 

U 

D 

1 , 3 -DICHLOROETHANE 

0.00 

2800.00 

D 

V 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

2800.00 

V 

V 

1 , 2  -DICHLOROPROPANE 

0.00 

2800.00 

D 

V 

2-BaTANONE 

0.00 

2800.00 

0 

VJ 

2-HEXANONE 

0.00 

2800.00 

u 

V 

4 -KETHYL-2 -PENTANOMB 

0.00 

2800.00 

u 

V 

ACETONE 

0.00 

2800.00 

u 

VJ 

BENZENE 

0.00 

2800.00 

0 

V 

BROHODZCRLOROMETHANE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

3800.00 

u 

u 

BROHOMETRANE 

0.00 

2800.00 

V 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

2800.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

2800.00 

V 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

CHLOROETBANB 

0.00 

2800.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

0.00 

2800.00 

D 

u 

CHLOROKETRANE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

DZ BROMOC HLOROKETHANE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

460.00 

f/g/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

2800.00 

U 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

7800,00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

2800.00 

0 

u 

TRANS- 1 , 3-DXCHLOROPROPEME 

0.00 

2800.00 

u 

u 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

2800.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

2800.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

44000.00 

ug/Kg 

0.00 

S 

VBLKY5 


1525ER,  is: 
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F-1037 


DATE: 03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;I000  _ ENDING  SAMPLE  *‘,1544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

;  VBLKU5 


1525ER,  1538 


Cenpound 

Concent  ret ion 

Unite 

InetruAent 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,1,  l-TRiCHIiOROETRANB 

Q.OO 

12.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBLOROBTRANE 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,1,2  -TRICBLOROBTHANB 

0.00 

12.00 

U 

U 

1 ,  l-DICHLOROETHAN* 

0.00 

12.00 

U 

U 

1 , 1-DICHLOROETRENS 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2-DICBLOROETHANS 

0.00 

12.00 

D 

U 

1,2-DICHIiOROETBBNE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

0 

1 , 2 -DICBLOROPROPAHE 

0.00 

12.00 

U 

D 

2-BOTANOIIE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

2-aEXANONZ 

0.00 

12.00 

U 

U 

4-METHYI.-2-PENTANOMB 

0.00 

12.00 

u 

U 

ACETONE 

63.00 

Jig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

3.00 

Ng/Hg 

0.00 

J 

J 

BROHOOl CRLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

u 

0 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

u 

U 

BRONOMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

O 

o 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

4.00 

NH/Rg 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3.DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROHETHANE 

Q.OO 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

50.00 

pg/Kg 

0,00 

METHYLENE  CHLORIDE 

60.00 

Ng/Rg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0,00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

7.00 

pg/Rg 

0.00 

J 

J 

TRANS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRI CHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

380.00 

pg/Rg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1092 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-1038 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  T 

BEGINNING  SAMPLE  #:i000  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE: 03 /JO/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  «:I544 


SAMPLE  NUMBER:  1093  SAMPLE  TYPE  :  SR  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB  :  VBLKU 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKU5 


Conpound  Concentration  Unite  Instrument  QCode  Q?inal 

[>etection 

Limit 


1,1,1-TRICHLOROETHANE  0.00  12.00  U  U 


1,1,2,2-TBTRACHLOROETHANE  0.00  12.00  U  U 


1,1,2-TRICHLOROETRMIS  0.00  12.00  U  U 


1,1-DICHLOROETRANS  0.00  12.00  D  U 


1,1-DICHLOROETHSMS  0.00  12.00  U  U 


l,2*DICHLOROETRAKB  0.00  12.00  0  U 


1,2-DICBLOROETHEKB  (TOTAL)  0.00  12.00  0  U 


1,2-DZCHLOROPROPANB  0.00  12.00  0  0 


2-BUTANONB  0.00  12.00  U  UJ 


2-HBXANONE  0.00  12.00  U  U 


4-METHyL-2-PENTAllOKE  0.00  12.00  U  U 


ACETONE  100.00  pg/Kg  0.00  B  R 


BENZENE  2.00  pg/Kg  0.00  J  J 


BROMODICRLOROMETRANE  0.00  12.00  U  U 


BR0H070RM  0.00  12.00  U  U 


BROMOKETRANE  0.00  12.00  U  U 


CARBON  DISULFIDE  0.00  12.00  U  U 


CARBON  TETRACSLORIDE  0.00  12.00  U  U 


CRLOROBENZEKE  0.00  12.00  U  U 


CHLOROETRANE  0.00  12.00  U  UJ 


CHLOROFORM  2.00  pg/Xg  0.00  J  J 


CHLOROHETHANE  0.00  12.00  U  U 


CIS-''.,3-DICRLOROPROPENE  0.00  12.00  U  U 


DIBROMOCHLOROHETHANE  0.00  12.00  U  U 


ETHYLBENZENE  120.00  pg/Kg  0.00 


METHYLENE  CHLORIDE  45.00  pg/Kg  0.00  B  R 


STYRENE  0.00  12.00  U  U 


TETRACHLOROETHENE  0.00  12.00  U  U 


TOLUENE  0,00  12.00  U  U 


TRANS- 1,3-DICRLOROPROPBNE  0,00  12.00  U  U 


TRICHLOROETHENE  0,00  12.00  U  U 


VINYL  CHLORIDE  0,00  12.00  U  U 


XYLENE  (TOTAL)  420.00  pg/Kg  0.00 


Concentration 

Unit. 

In.trunent 

Detection 

Linit 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

100.00 

Jig/Fg 

0.00 

2.00 

pg/Kg 

0.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

2.00 

pg/Kg 

0.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0,00 

12.00 

120.00 

pg/Kg 

0.00 

45.00 

pg/Kg 

0.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

12.00 

420.00 

pg/Kg 

0.00 
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F-1039 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  iMMHtfHMtSujnmaxy 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  ENDING  SAMPLE  #:i544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1094  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKU5 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatruii).nt 
D.t action 
Limit 

QCode 

OFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,3 , 3-TETMCHLOROETBAllS 

0.00 

12.00 

0 

D 

1,1,2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

0 

U 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

12.00 

0 

U 

1 , 2-DZCHLOROBTHANS 

0.00 

13.00 

D 

0 

1,2-DZCRLOROSTHSNE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

D 

1 , 2-OICBLOROPROPANZ 

0.00 

12.00 

0 

U 

2-BUTANONS 

8.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

J 

2-HSXANONE 

0.00 

12.00 

U 

U 

4 - METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

13.00 

D 

U 

ACETONE 

78.00 

fig/Kg 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

19.00 

|/g/Kg 

0.00 

BROHODICHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

U 

U 

BROMOFORM 

0.00 

12.00 

U 

U 

BROMOMETBANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CARBON  DISUUIOB 

0.00 

12.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CSLOROBEHZENB 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

3.00 

Ng/Kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROHOC HLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

0 

u 

ETHYLBENZENE 

94.00 

pg/Kg 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

57.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

39.00 

fjg/Kq 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

200.00 

|/g/Xg 

0.00 

1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1040 


PROJECT!  NEVADA  AIR  RATIONAL  GUARD 
Final  Swnmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  if  1 1000  _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATEi03/30/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %il544 


BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKX7 


1525ER,  153 


Compound 

Concent  ret ion 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANB 

0.00 

32.00 

U 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACHLOROETHANE 

0.00 

32.00 

0 

u 

1,1, 2-TRICBLOROETRAirB 

0.00 

32.00 

D 

u 

1 , 1-DICBLOROETRANS 

0.00 

32.00 

U 

D 

1 , 1-DICHLOROBTHEHB 

0.00 

32.00 

u 

0 

1 , 2-DlCHLOROETHANB 

0.00 

32.00 

u 

D 

1,2-DICBLOROBTHENZ  (TOTAL) 

0.00 

32.00 

0 

0 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

O.QO 

32.00 

u 

u 

2-BUTANONE 

0.00 

32.00 

D 

DJ 

2-HZXANONE 

0.00 

32.00 

U 

u 

4-METHyL-2 -PBNTANOKB 

0.00 

32.00 

U 

u 

ACETCNB 

78.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

BENZENE 

14.00 

fjg/Kg 

0.00 

J 

J 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

32.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

32.00 

u 

u 

bromometrane 

0.00 

32.00 

u 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

32.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

32.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

32.00 

u 

u 

CHLOROBTRANE 

0.00 

32.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

4.00 

f/g/Kg 

0,00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

32.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

32.00 

u 

u 

D I BROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

32.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

320,00 

Ijg/Kg 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

64.00 

fig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

32.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

32.00 

u 

u 

TOLUENE 

140.00 

tjg/Kg 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

32,00 

u 

u 

TR IC RLOROETHENE 

0.00 

32.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

32.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

1500.00 

vg/Kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1095 
ANALYSIS  TYPE  !  VOL 
TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  !  1005FB,  100 6FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1041 


DATE: 03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^■■■■■Suinmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  ENDING  SAMPLE  *il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKY3 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

1600.00 

U 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBLOROETHANE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

1 , 1 , 2-TRICHLOROETHANS 

0.00 

1600.00 

« 

U 

1 , l-DICHLOROETHANE 

0.00 

1600.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROBTHENE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

1 , 2  -DXCHLOROETBAKE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

1,2-DZCHLOROETHENE  {TOTAL) 

0.00 

1600.00 

D 

u 

1 , 2-DICBLOROPROPMrE 

0.00 

1600.00 

0 

D 

2-BUTANONE 

1100.00 

f/g/Kg 

0.00 

J 

J 

2*RB)CANONE 

0.00 

1600.00 

0 

u 

4-METHYL-2 -PENTANOMB 

0.00 

1600.00 

u 

u 

ACETOKE 

0.00 

1600.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

1600.00 

u 

U 

BROMOD ICHLOROMETHANE 

0.00 

1600.00 

u 

U 

BROMOFORM 

0.00 

1600.00 

u 

0 

BROMOMETSANE 

0.00 

1600.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

CRLOROETRANE 

0.00 

1600.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

1600.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DlCHLOROPROPE(lE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

D I BROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

1100.00 

>/g/Kg 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

530.00 

yg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

TETRAC HLOROETHEKE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

TOLUENE 

520.00 

vg/Kg 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1600-00 

U 

u 

TR I C HLOROETHENE 

0.00 

1600.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

1600.00 

U 

V 

XYLENE  (TOTAL) 

5600.00 

yg/Kg 

0,00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1096 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1042 


DhTEt03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 


Final  Summazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL: 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ _ _ ENDING  SAMPLE  »:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


C 


SAMPLE  NUMBER:  1097  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089 

TRIP  BLANK  :  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concantration 

Units 

InstniBsnt 

Detsction 

Liait 

QCods 

QFinsI 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

11.00 

u 

V 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETHMB 

0.00 

11.00 

D 

D 

1,1,2 -TRICHLOROETRANX 

0.00 

11.00 

D 

V 

1 ,  l-DICHLOROETHAN* 

0.00 

11.00 

D 

V 

1 ,  l-DICHLOROETHENB 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 2  -OICHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

D 

V 

1,2-DICSLOROBTHBilB  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

0 

1 , 2 -DICBLOROPROPANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

2-BUTANONE 

0.00 

11.00 

0 

DJ 

2-HZXANONE 

0.00 

11.00 

0 

D 

4 -METHYL-2 -PENTANOME 

0.00 

11.00 

u 

U 

ACETONE 

26.00 

0.00 

B 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

D 

0 

BROMODICRLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

U 

u 

BROHOFORM 

0.00 

o 

o 

u 

u 

BROMOMETHANE 

0.00 

11.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

V 

u 

CRLOROBENZEITB 

0.00 

11.00 

V 

0 

CHLOROETRANB 

0.00 

11.00 

V 

UJ 

CHLOROFORM 

2.00 

pg^^g 

0.00 

BJ 

R 

CRLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

U 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11-00 

U 

u 

D I BROHOCHLOROMETRANE 

0.00 

11.00 

U 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

11.00 

U 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

12.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

0 

u 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

11.00 

V 

U 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

V 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

U 

V 

:  S  I 

:  VBLKY9  ■ 

1525ER,  isj 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1043 


DATE:0J/30/P4 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1000  ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATFD  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKU9 


1525ER,  1538 


Compound 

Concent  ration 

Unite 

Inetmnent 

Detection 

Limit 

OCode 

OPin.1 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

U 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROBTHANE 

0.00 

14.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETRANS 

0.00 

14.00 

D 

0 

1, 1-DlCHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

U 

u 

1 , 1-OICHLOROETRENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

1 , 2 -DXCHLOROETRANB 

0.00 

14.00 

D 

u 

1,2-DICHLOROETinENZ  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

0 

0 

1 , 2-OICHLOROPROFANB 

0.00 

14.00 

D 

u 

2-BUTANONB 

0.00 

14.00 

U 

UJ 

2-HZXANOHE 

c.oo 

14.00 

U 

V 

4 - KETHYL- 2 -PENTANONE 

o 

o 

o 

14.00 

u 

V 

ACETONE 

38.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

BENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

14.00 

u 

u 

BROMOMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CARBON  DISinjPIDE 

o 

o 

o 

14.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

u 

VJ 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

u 

V 

CHLOROKETHANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETRANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

METHYLEHE  CHLORIDE 

25.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHEHE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XTLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1089 


SAMPLE  NUMBER;  1098 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1044 


DA£Ez03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  _ ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKU9 


1525ER,  15 


Compound 

Concantration 

Units 

Inatrusant 
Oat  act  ion 
Limit 

OCod* 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

0 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROBTHANZ 

0.00 

13.00 

u 

u 

1,1, 2-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 1 -dicrloroetrakb 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , 1-OlCHLOROETRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , 2-DICRLOROETRAMS 

0.00 

13.00 

D 

D 

1,2-DICBLOROBTBENB  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 2 -DICHLOROPROPANZ 

0.00 

13.00 

D 

U 

2-BUTANONE 

0.00 

13.00 

D 

UJ 

■»-H2XAH0NE 

0.00 

13.00 

D 

u 

4-HETHYL-2 -PEKTANONE 

0.00 

13.00 

D 

u 

ACETONE 

o.oc 

13.00 

D 

DJ 

BENZENE 

0.00 

13.00 

U 

U 

BROHODICHLOROKETHANE 

0.00 

13.00 

D 

U 

BROHOFORM 

0.00 

13.00 

U 

U 

BROMOKETRANE 

0.00 

13.00 

a 

U 

CARBON  DISULPZOE 

0.00 

13.00 

u 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

CBLOROETRANE 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

2.00 

|ig/Kg 

0.00 

j 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

DIBROMOCHLOROMZTRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER;  1099  SAMPLE  TYPE  ;  SR 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1089 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1045 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  *  1 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKU9 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unita 

Inatruaant 

Dataction 

Limit 

QCoda 

QPinal 

1,1,1  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

U 

0 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBLOROBTBANE 

0.00 

13.00 

D 

u 

1,1, 2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETRANB 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

U 

D 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

U 

U 

1,2-DICHLOROETHEI(E  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

V 

1 , 2-OICHLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

0 

V 

2-BnTANONE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

2-BEXANONE 

0.00 

13.00 

u 

u 

4-KETBYL-2-PENTANONB 

0.00 

13.00 

u 

u 

ACBTONB 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

13.00 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROMOHETHANE 

0.00 

B 

13.00 

u 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

s 

13.00 

D 

a 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

D 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

CHLOROPORM 

0.00 

13.00 

D 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

13.00 

U 

u 

CIS-1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

U 

U 

DIBROHOCHLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

U 

u 

ETETLBENZENE 

0.00 

13.00 

U 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

24.00 

fig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

U 

U 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3  -DICRLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

U 

TRICBLOROBTHENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CBLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

_ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1100 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1046 


DATE:0J/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suinmary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  ifllOOO  _ _ ENDING  SAMPLE  #;J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKU9 


1525ER,  153 


Coopound 

Concantration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, I-TRICHLOROSTRANB 

0.00 

14.00 

U 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETBANZ 

0.00 

14.00 

V 

D 

1,1,2  -TRICBLOROETHANE 

0.00 

14.00 

V 

V 

1 , 1-DZCHLOROETHANE 

0.00 

14.00 

u 

0 

1 , 1-DZCRLOROBTRENE 

0.00 

14.00 

V 

D 

1 , 2-DlCBLOROETBAllE 

0.00 

14.00 

V 

V 

l,2-DICHLOROETaEI(E  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

V 

a 

I , 2-DZCBLOROPROPANS 

0.00 

14.00 

D 

V 

2-BOTAMOIIZ 

0.00 

14.00 

a 

VJ 

2-HEXANONE 

0.00 

O 

o 

V 

V 

4  -METHYL-  2  -PE  HTAHOHE 

0.00 

14.00 

V 

a 

ACETONE 

120.00 

ug/Kg 

0.00 

J 

BENZENE 

4.00 

tjg/Kg 

0.00 

j 

J 

BROHOOXCRLOROMETRANE 

0.00 

14.00 

u 

V 

BROMOPORM 

0.00 

14.00 

u 

V 

BROMOHETRANE 

0.00 

14.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

14.00 

D 

V 

CARflOH  TETRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

D 

a 

CRLOROETRANE 

0.00 

14.00 

U 

VJ 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

U 

u 

CHLOROMETRAKE 

0.00 

14.00 

0 

u 

CIS-l , 3-DrCHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROMETRANE 

0.00 

14.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

6.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

33.00 

pg/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

V 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

V 

u 

TRI CHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

56.00 

Rg/Kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER;  1101 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1047 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000  ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1102  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKY3 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKY3 


Concentration 

Unit. 

In.tnuMnt 

Det.ction 

Lisit 

QCod. 

QFin.1 

Coopound 


1,1, 1-TRICRLOROBTHANB 


1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROSTaAHB 


1,1, 2-TRXCHLOROETRANS 


1 , 1-DICRLOROETHAHB 


1 , 1-DICHLOROETRENZ 


1 , 2 -DICHLOROETBANE 


1,2-DICHLOROETREKE  (TOTAL) 


1 , 2-DICHLOROPROPAHE 


2-BUTANONE 


2-HBXANONE 


4 -KBTHYL- 2 -PENTANONE 


ACBTOHB 


BENZENE 


BROMODZCRLOROKETHANE 


BROMOFORM 


BROMOMBTRANB 


CARBON  DISULFIDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CHLOROETEANE 


CHLOROFORM 


CHLORONETRANE 


C1S*1 , 3-DZCHLOROPROPENE 


DXBROHOCRLOROMETBANE 


BTHTLBENZBNE 


METHYLENE  CHI^RIDE 


STYRENE 


TBTRACRLOROETRENE 


TOLUENE 


TRANS-l , 3-DICHLOROPROPBNE 


TRICHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENE  (TOTAL) 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0  00 


0.00 


0.00 


1300.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2300.00 


630.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


8200.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


0.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


1400.00 


0.00 


0.00 

BJ 

1400.00 

U 

1400.00 

U 

1400.00 

U 

1400.00 

U 

1400.00 

U 

1400.00 

u 

?fVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1048 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1103  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concentration 

Unite 

In.trun.nt 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinal 

1,1,  l-TRICHi,OKOETHA2JE 

0.00 

13.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETBAinS 

0.00 

13.00 

0 

u 

1,1,2 -TRICHLOROETRANB 

0.00 

13.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

D 

V 

1 , 1-DICRLOROETHENE 

0.00 

13.00 

U 

V 

1 , 2-DICHLOROETBANX 

0.00 

13.00 

D 

V 

1,2-DICHLOROETHENB  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

D 

V 

1 , 2 -DZCHLOROPROPANE 

0.00 

13.00 

D 

V 

2-BUTANOIIB 

0.00 

13.00 

u 

OJ 

2-R2XAIIONE 

0.00 

13.00 

U 

u 

4 -M&THYL-2 -PENTANOHB 

0.00 

13.00 

D 

u 

ACETONE 

0.00 

13.00 

0 

UJ 

BENZENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROHODICRLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROMOFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

BROMOMETRANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

D 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

13.00 

u 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

13.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

36.00 

|ig/Kg 

0,00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TETRACHLOROETBENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

u 

u 

TRICBLOROETRBNE 

0.00 

13.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

5.00 

ng/Kg 

0.00 

J 

J 

:  S 

:  VBLKU9 
1525ER,  153 


NVANG  SI  Report 
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F-1049 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ISBMiMP  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  *'.1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1104  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1089  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Ccapound 

Concentration 

Unita 

Inatruaant 

Detection 

LlAit 

OCode 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHAHE 

0.00 

14.00 

U 

V 

1 , 1 , 2 , 2  -TFTRACHLOROBTHAMB 

0.00 

14.00 

U 

V 

1,1,2 -TRICRLOROETRANE 

0.00 

14.00 

D 

V 

1, 1-DICHLOROETHANS 

0.00 

14.00 

V 

0 

1 ,  l-DICRLOROETREKB 

0.00 

14.00 

0 

V 

1 , 2 -DICHLOROETHAire 

0.00 

14.00 

D 

D 

1,2-DICRLOROETRENB  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

0 

U 

1 , 2-DICHLOROPROPANB 

0.00 

14.00 

a 

D 

2-BirrANOIIE 

0.00 

14.00 

V 

DJ 

2-HSXANONB 

0.00 

14.00 

V 

U 

4 -METHYL-2 -PBHTANOME 

0.00 

14.00 

0 

V 

ACETONE 

0.00 

14.00 

V 

UJ 

BENZENE 

0.00 

14.00 

V 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

14.00 

D 

0 

BROMOPORM 

0.00 

14.00 

U 

u 

BROHOKETRANB 

0.00 

14.00 

u 

n 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

14.00 

0 

V 

CARSON  TBTRACHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

14.00 

u 

VJ 

CHLOROFORM 

0.00 

14.00 

V 

V 

CHLOROMETHANE 

0.00 

14.00 

u 

V 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

D I BROMOC  HLOROMETBANE 

0.00 

14.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

KETEYLEKE  CHLORIDE 

56.00 

fig/Kg 

0.00 

B 

R 

STYRENE 

0.00 

14.00 

u 

D 

TETRACHLOROBTHENB 

0.00 

14.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

14.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

14.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

14.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

14.00 

u 

u 

:  S 

:  VBLKU9 

1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
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F-1050 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKY3 


1525ER,  15 


Coapound 

Concentration 

Unite 

InetruBant 

Oataction 

Limit 

OCoda 

OFinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACRLOROETHARE 

0.00 

1500.00 

D 

0 

1,1, 2-TRICBI,OROBTI»NE 

0.00 

1500.00 

U 

0 

1,  l-DICRLOROETRANE 

0.00 

1500.00 

0 

0 

1 , 1-DICBLOROBTHBNS 

0.00 

1500.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROETHJUnS 

0.00 

1500.00 

u 

0 

l,2-DICBL0R0rrHEl(B  (TOTAL) 

0.00 

1500.00 

0 

0 

1 , 2 -DICHLOROPROP AHS 

0.00 

1500.00 

0 

0 

2-BDTAHOinS 

1200.00 

Jig/Kg 

0.00 

J 

J 

2-HSXANONB 

0.00 

1500.00 

0 

0 

4 -HETHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

1500.00 

0 

u 

ACETONE 

0.00 

1500.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

1500.00 

u 

0 

BROHOOICRLOROMETBANE 

0.00 

1500.00 

0 

u 

BRQMOFORM 

u.oo 

1500.00 

0 

0 

BROMOKETRANE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

CARBON  OISUX^ZOE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

CARBON  TETRACSLORIOE 

0.00 

1500.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

1500.00 

0 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

1500.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

1500.00 

u 

u 

CBLOROKETHANE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

01 BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

630.00 

pg/Kg 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

650.00 

pg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

TETRACBLOROETBENE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

TOLUENE 

0,00 

1500.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DZCRLOROPROPBNE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

1500.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

2600.00 

>jg/Kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1089 


SAMPLE  NUMBER:  1105 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1051 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATE; 05/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 
106  SAMPLE  TYPE  ;  SR  SA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKY3 


SAMPLE  NUMBER;  1106  SAMPLE  TYPE  ;  SR  SAMPLE  MATRIX  ;  S 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1089  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKY3 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 


1,1,1 -TRZCHLOROETRAKZ 


1,1,2 , 2-TBTIUCHLOROrrRANZ 


1,1, 2.TRXCHLOROETHANX 


1 , 1-DICaLOROBTHANB 


1 , 1 -DICHLOROBTHEHB 


1 , 2-DICRLOROETHANB 


1,2-DICHLOROSTRSKZ  (TOTAL) 


1 , 2-DICRLOROPROPAKE 


2-BUTAMOIIB 


2>HEXANONB 


4 -METBYL-2 -PSNTAMOKE 


ACETOWB 


BEN2EKE 


BROHOD I CHLOROKBTRANB 


BROMOPORM 


BROHOKETBAJnS 


CARBON  DISULFIDE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CHLOROETHANE 


CHLOROFORM 


CHLOROMETHANE 


CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


D Z BROMOCRLOROMETHAKE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


STYRENE 


TETRACHLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 


TRIG  HLOROBTHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENE  (TOTAL) 


Concentration 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


670.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


24000.00 


990.00 


0.00 


0.00 


3900.00 


0.00 


0.00 


Inetrtiment  QCode 

Detection 

Liait 


3100.00 


3100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


0.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


0.00 


0.00 


2100.00 


2100.00 


0.00 


2100.00 


2100.00 


2100.00 


0.00 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1052 


DATE  *.03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;I000  _ 


DATA  VAL1.JATION  LEVEL  :C 
ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


SAMPLE  NUMBER;  1107  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1089 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  S 

:  VBLKY3 


1525ER, 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

1 , 1 , 1-TRICHLOROKTHAKE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TSTRACHLOROETBMIB 

0.00 

1700.00 

U 

D 

1 , 1 , 3-TRICRLOItOETBAIfB 

0.00 

1700.00 

D 

a 

1 , 1 -DICHLOROETHANB 

0.00 

1700.00 

U 

u 

1 , 1-DICRXX>R0ETH2NS 

0.00 

1700.00 

U 

u 

1 , 2 -DICHLOROBTHANS 

0.00 

1700.00 

u 

D 

l,2-DICEU>ROETBENZ  (TOTAL) 

0.00 

1700.00 

D 

0 

1 , 2  -DICHLOROPROPANE 

0.00 

1700.00 

U 

U 

2-BUTANONE 

0.00 

1700.00 

U 

U' 

2-HZXANONE 

0.00 

: >00  00 

U 

D 

4-METHyL-2 -PBNTANOflE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

ACSTONE 

0.00 

1700.00 

U 

UJ 

BENZENE 

230.00 

Jig/Kg 

0.00 

J 

J 

BROMOOZCHLOROKETRANE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

BROMOPORN 

0.00 

1700.00 

u 

u 

BROMOKETBANE 

0.00 

1700.00 

u 

U 

CARBON  DISULFinE 

0.00 

1700.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

o.oo 

1700.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

1700.00 

0 

u 

CHLOROETBANE 

0.00 

1700.00 

0 

UJ 

CHLOROPORH 

0.00 

1700.00 

D 

u 

CHLORONETRANE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1700.00 

V 

u 

D I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

ETBTLBENZENE 

0.00 

1700.00 

U 

0 

HETRYLENE  CHLORIDE 

eoo.oo 

pg/Kg 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

1700.00 

U 

u 

TETRACHLOROETEENE 

0.00 

1700,00 

U 

u 

TOLUENE 

0.00 

1700.00 

u 

u 

TRANS-l , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

1700.00 

u 

u 

TR I CFLOROETHENE 

0.00 

1700.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0,00 

1700.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

1400.00 

i-g/Kg 

0.00 

J 

J 

I 

I 

I 

I 


NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 


F-1053 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %xl000 _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  Clear  Samp 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Lisiit 

OCoda 

OPinel 

1,1,1 -TRICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACBLOROrrHAHB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1 , 2-TRZCHLOROSTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICB^ROETHAKt 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 -DZCHLOROETBENB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 2-DlCHLOROETRANR 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPAllE 

o.co 

10.00 

u 

D 

2-BUTANONZ 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-HBXANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4  -  METHT*,-  2  -  PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

♦1 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BRONODICHLOROMri.'R\NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORN 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOMETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROET/AKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROPOPM 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

C I S- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROHOCRLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TOLUE^ 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICRLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1108  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Ftna!  -  April  199^ 


F-1054 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final  ■■■■■A  Siunmazy 

PJIVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1109  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  llllTB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

■  "1 

ConcBntrmtion 

Unit. 

ln.trum.nt 
Oat act ion 
Linit 

QCode 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0  00 

10.00 

0 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETEMIE 

o.oc 

10.00 

u 

u 

1,1,2 -TRICHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-DICHLOROETHEHE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

1 , 2  -DICRLMOBTHAHB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2 -DICHLOROPROPANX 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-BUTANONE 

0,00 

10.00 

a 

0J 

2-REXANOm 

0.00 

10.00 

u 

0J 

4 -METHYL-2 -PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMODZCBLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMOKBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

D 

0J 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROMBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CIS- 1 , S-DICHLOROPROPEire 

0.00 

10.00 

u 

0 

D I BROHOC  HLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ETHYLBENZE?fE 

0.00 

10.00 

u 

0 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

:  W  ■ 

:  Clean  Sami 

1525ER,  IsJj 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1055 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  111  1000 _ ENDING  SAMPLE  4:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1110  SAMPLE  TYPE  :  ER  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


CoBpound 

Concentration 

Unite 

In.tniMnt 

Det.ction 

Limit 

QCod. 

OPinal 

1 , 1 , 1-TRICHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACBU>ROETi!MIE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2-TRICaLOROETHAllX 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DZCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 -DICRLOROBTRSNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 ,  a-DICHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2 -DICBLOROPROPANS 

0.00 

10.00 

u 

n 

2-B(]TANONZ 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-BKXANONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

4 -HETHTL- 2 -PBNTANOKE 

0.00 

10.00 

T? 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  OISOLPtOE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROHOCHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  W 

:  Clean  Samp 
1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1056 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03/30/94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  i  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  Clean  Sami 


1525ER,  153 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

In.tnim.nt 

Dat.ction 

Limit 

QCoda 

QFin.l 

1,1,  l-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1,1,3 -TRICBLOROBTHANS 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-OICHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHENR 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

1 , 3-DZCHLOROETBAllB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 3-DICHLOROPROPJaCB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BnTAl(ONS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-HBXAltO!ll 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

4 -METayL-2 -PBNTAMORB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOOICRLOROMETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROMOKETRANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULTIDB 

0.00 

10.00 

U 

OJ 

CARBON  TBTRACRLORIDB 

0.00 

10.00 

U 

0 

CBLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

U 

0 

CBLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

U 

0 

CHLOROPORH 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CIS- 1 , 3-DICBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIBROHOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACBLOROETBENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TRANS- 1 , 3-DICBLOROPROPERK 

0.00 

10.00 

U 

OJ 

TRICRI,OROBTHZNE 

0.00 

10.00 

U 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

U 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

U 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1108 


SAMPLE  NUMBER:  1111 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  CLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


TB  SAMPLE  MATRIX 

ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1057 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1000 _ ENDING  SAMPLE  4  i  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

;  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

Instrunent 

Detection 

Liaiit 

QCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRXCBLOROZTHAME 

0.00 

12.00 

0 

u 

1,1,2  -TRICRLOROETHANX 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

1 , 1-DICBLOROBTHANE 

OaOO 

12.00 

u 

D 

1 , l-DICRLOROSTHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROBTHANE 

0.00 

12.00 

u 

D 

1,2-DlCHLOROETBEm  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

D 

u 

1 , 2-DZCHLOROPROPAMB 

0.00 

12.00 

U 

u 

2-BDTANOIIB 

0.00 

12.00 

U 

DJ 

2-HSXAMORE 

0.00 

12.00 

u 

D 

4 -HETByL-2-PBNTANONE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACSTONB 

27.00 

tig/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHODICHLOROMETRANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

■ -1 :  :  f«1 : 1 -df  ti :  f  .1 

0.00 

12.00 

u 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROETBANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

1.00 

pg/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- I , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DI BROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

ug/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

D 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1112 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  7.120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-1058 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  «:1000 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %  11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  153 


Coopound 

Concantration 

Dnlt. 

In.truMnt 

Dataetion 

Liaut 

QCoda 

OFln.1 

1,1,1 -TRICHLOROETBANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACRLOROBTBAm 

0.00 

13.00 

0  t 

1,1, 2-TRICHIX>ROETHMn 

0.00 

13.00 

D 

DJ 

1 , 1-DXCRLOROETBAHE 

0.00 

13.00 

V 

D 

1 ,  l-DICHLOROETBENE 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 2-DICBI.OROETRMrB 

0.00 

13.00 

0 

D 

1,2-DICHLOROETHKini  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

0 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPAHE 

0.00 

13.00 

0 

D 

2-BOTAllOI(B 

12.00 

fig/kg 

0.00 

J 

J 

2-BSXAllONE 

0.00 

13.00 

V 

V 

4-METHyL-2 -PENTANOME 

0.00 

13.00 

a 

aj 

ACETONE 

44.00 

iiglkg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

13.00 

a 

0 

BRONODICRLOROKETBANB 

0.00 

13.00 

u 

0 

BROMOFORM 

0.00 

13.00 

D 

V 

BROMOKETBANE 

0.00 

13.00 

0 

V 

CARBON  OISOLFIDE 

0.00 

13.00 

0 

V 

CARBON  TETRACBLORIDE 

0.00 

13.00 

V 

V 

CHLOROBENZENE 

0.00 

13.00 

V 

V 

CRLOROETHANE 

0.00 

13.00 

a 

D 

CHLOROFORM 

1.00 

lig/kg 

0.00 

j 

J 

CRLOROMETRANE 

0.00 

13.00 

V 

UJ 

CIS- I , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

V 

0 

DIBROHOCRLOROHETBANE 

0.00 

13.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

22.00 

ng/kg 

O.OD 

R 

STYRENE 

0.00 

13.00 

D 

D 

TETRACBLOROETHENE 

0.00 

13.00 

V 

V 

TOLtJENE 

0.00 

13.00 

U 

V 

TRANS- 1 , 3-DICIlLOROPROPENE 

0.00 

13.00 

0 

V 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

13.00 

u 

V 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

13.00 

u 

V 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

13.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1113 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-1059 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Costpound 

Concantration 

Unit. 

In.truMnt 

O.t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TSTRACHLOROBTHAm 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,1, 2-TRICRLOROKTRANE 

0.00 

12.00 

0 

DJ 

1 , l-DICHLOROrTHANB 

0.00 

12.00 

U 

U 

1 , I-DICRLOROETHENB 

0.00 

12.00 

u 

0 

1 , 2-DICHI,OROETHANX 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,2-DICRLOROETBEHE  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

U 

1 , 2-DICHK»OPROPANB 

0.00 

12.00 

V 

D 

2-BaTANONa 

0.00 

12.00 

D 

DJ 

2-BEXANOilS 

0.00 

12.00 

U 

U 

4-HBTHyL-2-PBtlTAMOHa 

0.00 

12.00 

D 

DJ 

ACZTONE 

25.00 

Ijg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

U 

D 

BROMODICHLOROMETBANE 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROMOPORH 

0.00 

12.00 

U 

u 

0.00 

12.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHZX>ROBTHANB 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

1.00 

Ng/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DZ  BRONOCHLOROHETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

METHTLENE  CHLORIDE 

30.00 

fjg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

D 

TETRACBLOROETBENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

TRANS-l ,  3-DICBLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

D 

TRZCHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

U 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1114 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  l‘)94 


F-1060 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:( 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  T 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO  ENDINC 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


DATE: 03 /J0/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  NUMBER:  1115  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB  :  VBLKM2 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


S 

VBLKM2 


Compound 

Concant  ration 

Units 

Inatrunant 

Dstaction 

Limit 

OCoda 

QFinal 

1,1,1 -TRZCHLOROETHANE 

0.00 

360.00 

u 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACRLOROETHANB 


1,1,2 -TRICBLOROETBMfB 


1 , 1-DZCHLOROETBANB 


1, 1-DICHLOROETRENB 


1 , 2*DZCELOROETBAHE 


l,2-DZCELOROeTR8IIZ  (TOTAL) 


1 , 2-DICBLOROPROPANE 


2-BOTAHOIIS 


2-HBXANONS 


4 - METRyL-2-PENTANONE 


ACETONE 


BENZENE 


BROHODZCHLOROKETRANE 


BRONOFORM 


BROMOKBTRANE 


CARBON  DZ8ULPZOB 


CARBON  TETRACBLORZOE 


CHLOROBENZENE 


CBLOROETBANE 


CHLOROFORM 


CHLORONETHANE 


CZS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 


D  Z  BROMOC  HLOROKETHANE 


HETBYLEKE  CRLORZOE 


STYRENE 


TETRACHLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DZCRLOROPROPENE 


TRICHLOROETHENE 


VZNYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


U 

U 

U 

U 

U 

U 
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F-1061 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEz03/30/94 

Final  Siamary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO  _ ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  S 

;  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Coopound 

Concantratlon 

Unit. 

Instniaant 

Detection 

Linit 

QCode 

QFin.l 

1,1,1 -TRICRLOROETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRXCBIXMtOBTHMIB 

0.00 

11.00 

D 

u 

1 , 1 , 2-TRICBliOROBT1UUfB 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

1, l-DICBLOROETRANE 

0.00 

11.00 

D 

u 

1 , l-DICBLOROETBZNB 

0.00 

11.00 

D 

D 

1 , 2-DlCHLOROBTHANB 

0.00 

11.00 

u 

U 

1,2-DICHLOROBTHBMS  (TOTAL) 

8.00 

Ng/kg 

0.00 

J 

J 

1 , 2-DICHLOROPROPAm 

0.00 

11.00 

u 

D 

2-BUTANONB 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

2-HEXA))ONZ 

0.00 

11.00 

u 

u 

4-METHTL-2-PENTANOIIS 

0.00 

11.00 

0 

UJ 

ACETONE 

16.00 

Ng/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

11.00 

u 

n 

BROHODZCRLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

BROHOPORM 

0.00 

11.00 

D 

u 

BROHONETHAire 

0.00 

11.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

2.00 

(ig/kg 

0.00 

J 

J 

CBLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPSKE 

Q.QQ 

11.00 

u 

u 

DI BROMOCRLOROKETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

ETHYLBENZEKB 

17.00 

pg/kg 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

vg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

11.00 

u 

J 

TRANS- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

13.00 

jjg/kg 

0.00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1076 


SAMPLE  NUMBER;  1116 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1120TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  ;  100 7ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
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F-1062 


T3ATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIORAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1000 _ ENDING  SAMPLE  #:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1117  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1076  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concantration 

Units 

In.truB.nt 
0.t action 
LiBit 

QCoda 

QFinal 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETHANZ 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACHLOROETHAm 

0.00 

12.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETHMTE 

0.00 

12.00 

D 

UJ 

1 , 1-DlCRLOROETHANB 

0.00 

12.00 

D 

u 

1, 1-DICHLOROETRENE 

0.00 

12.00 

U 

u 

1 , 2  -OICHI.OROETHAMZ 

0.00 

12.00 

D 

D 

1,2-DICHLOROETHBIIK  (TOTAL) 

4S.OO 

ng/kq 

0.00 

1 , 2  -DICHLOROPROPANZ 

0.00 

12.00 

0 

U 

2-BaTANONZ 

0.00 

12.00 

U 

tjj 

2-HEXAHONZ 

0.00 

12.00 

u 

u 

4-KETRTL-2-PENTANOHE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

ACETONE 

20.00 

Ijg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORN 

0.00 

12.00 

D 

u 

BROMOMBTaANE 

0.00 

12.00 

c 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CBLOROBENSSNE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

2.00 

vg/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

DZBROMOCBLORONETHANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

12.00 

pg/kg 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

30.00 

pg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHZ 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHEHE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XTLKNZS  (TOTAL) 

0.00 

o 

o 

u 

u 

•  S  H 

:  VBLKM2  | 

1525ER,  152| 
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F-1063 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  VBBUMHISuinmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  fxlOOO  _ ENDING  SAMPLE  »:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

Unit. 

In.truB.nt 

Detection 

LiBit 

QCod. 

OFinal 

1,1,  l-TRICBl/>ROETRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBIXIROBTBAIIB 

0.00 

12.00 

0 

D 

1,1,2  -TRICHLOROETHKNE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

I ,  I-DICRZX>ROETHANB 

0.00 

12.00 

D 

1 , 1 -DICRLOROBTHBNB 

0.00 

12.00 

D 

5S 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

0.00 

12.00 

U 

D 

1,2-DICHLOROETREm  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

0 

U 

1 , 2  -DICBLOROPROPAMZ 

0.00 

12.00 

0 

u 

2-BDTANONS 

9.00 

0.00 

J 

J 

2-BEXANOI9Z 

0.00 

12.00 

D 

u 

4 -MBTHTL- 2 -PENTAHOKE 

0.00 

12.00 

U 

UJ 

ACETONE 

32.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BENZENE 

0.00 

12.00 

U 

0 

BROMOD ZCHLOROMBTRANE 

0.00 

12.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

12.00 

0 

u 

BROHOMETRARE 

0.00 

12.00 

D 

u 

CARBON  DISDLPIDB 

0.00 

12.00 

U 

u 

CARBON  TETRACBLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

12.00 

0 

u 

CHLOROETHANB 

0.00 

12.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

12.00 

u 

u 

CRLOROMETHANE 

0.00 

12.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3 -DICRLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

D I BROMOC RLOROKETHAKE 

0.00 

12.00 

u 

u 

KETRYLENE  CHLORIDE 

23.00 

»jg/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

o 

o 

u 

u 

TETRACHLOROBTRBNE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

12.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3  -DICHLOROPROPENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

12.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

12.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

12.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1118 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-1064 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


BLANK  DATA 


:  S 

:  VBLKM2 


1525ER,  1531 


Co^iound 

Concantration 

Unit. 

In.trvai.nt 

D.t.ction 

Liaiit 

QCod. 

QPinal 

1,1, l-TRICHLOROETBANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TSTRACHLOROKTBAm 

0.00 

11.00 

u 

0 

1,1,2  -TRICBLOROETHANS 

0.00 

11.00 

0 

UJ 

1 , l-DZCHLOROETHANB 

0.00 

11.00 

u 

D 

I, 1-DZCHLOROETHEHE 

0.00 

11.00 

u 

D 

1 , 2 -DICKLOROETHANB 

0.00 

11.00 

u 

U 

l,2-DICBI/>ROETEZin  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

0 

D 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

0.00 

11.00 

u 

D 

2-BOTMIOIIB 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

2-HSXANONE 

0.00 

11.00 

u 

U 

4-HBTBTL-2-PEIITANONS 

0.00 

11.00 

D 

UJ 

ACETONE 

21.00 

pg/kg 

0.00 

R 

BBNZENE 

0.00 

11.00 

D 

U 

BROMODICffLOROKETHAin! 

0.00 

11.00 

0 

u 

BROHOPORM 

0.00 

11.00 

V 

u 

BROMOMSTBANB 

0.00 

11.00 

V 

u 

CARBON  DISOLPIOB 

0.00 

11.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

CHLOROrORM 

1.00 

pg/kg 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETHANE 

0.00 

11.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DrCHLOROPROPENE 

0.00 

11.00 

D 

u 

DI BROHOCRLOROHETRANE 

0.00 

11.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

19.00 

P9/kg 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TETRACHLOROETBEMB 

0.00 

11.00 

u 

u 

TOLOENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

TRANS-l, 3-DICRLOROPROPENE 

0,00 

11.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

11.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

11.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

11.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1076 


SAMPLE  NUMBER:  1119 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1065 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE: 03/ JO/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  Hi:  1000  _ ENDING  SAMPLE  §11544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

:  Clean  Seunp 
1525ER,  1538 


Coopound 

Conc«nt  rat ion 

Unita 

In.truB.nt 

D.t.ctien 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1, 1, 1-TRICBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 3 , 3 -TBTRACBLOftOETHANX 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,3  -TRICBLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DICRIX3ROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1-DICHLOROBTHBHE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1 , 2-DICHIX>ROETHAllS 

0.00 

10.00 

n 

D 

1 , 2-DXCRLOROPROPAllB 

0.00 

10.00 

D 

0 

3-BDTANONZ 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

3-BZXANONB 

0.00 

10.00 

U 

OJ 

4 -METHTL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

U 

U 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CARBON  DISULPXOE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBI>OROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CIS- 1 , 3-DXCBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROKETRANE 

0.00 

o 

o 

o 

0 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DXCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICBLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER;  1120  SAMPLE  TYPE  ;  TB 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1108 

TRIP  BLANK  ;  1120TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 
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F-1066 


DATEz03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  1^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1121  SAMPLE  TYPE  :  TB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108 

TRIP  BLANK  :  1120TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Coopound 

Concent  rat ion 

Unit. 

Znttrusant 

Data'-tion 

Limiv 

OCod. 

QFinal 

1,1, l-TRICHLOROeTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TBTRACBLOROrrBANX 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , 1 , 2-TRICHLOROrniMIB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 ,  l-DZCHU>ROETRAIfE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 2  -DZCRLOROBTRAm 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-BBXAMONS 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONODZCHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  TETRACHLORZDB 

0.00 

10.00 

0 

u 

eaX^ROBENZENS 

0.00 

10.00 

0 

u 

CRZiOROETnANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRIjOROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0,00 

10.00 

u 

u 

CZS- 1 , 3-DICBLOROPROPENB 

0.00 

10.00 

D 

u 

DZ  BROKOC  RLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TETRAC  RLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUEaJB 

0.00 

10.00 

u 

TRANS- 1 , 3-DZCRLOROPROPENB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

TRZCRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

VZNYL  CHLORZDE 

0.00 

10.00 

D 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

:  W  ■ 

:  Clean  Saoji 

1525ER,  ISjJ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1067 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  S  jmmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  itlOOO 


DATE: 03/ 30/ 94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

VBLKSH 


SAMPLE  NUMBER;  1500  SAMPLE  TYFL  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKSH 

TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Unita  Inatrument 
l>«t  Action 
Limit 


Conpound 

Concentration 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

1 ,  1 , 2 , 2  -TETRACELOROETRJUn: 

0.00 

1,1, 2-TRICHLOROETHAHE 

0.00 

1 , 1 -DICHLOROETHANE 

0.00 

1 , 1-DlCHLOROETHENB 

0.00 

1 , 2 -DICHLOROETRANE 

0.00 

1,2-DZCHLOROETHEIfE  (TOTAL) 

0.00 

1 , 2-DZCRLOROPROPANE 

0.00 

2-BUTAKONE 

0.00 

2-REXAHONE 

0.00 

4 -METHYI - 2 - PENTANOME 

0.00 

ACETONE 

0.00 

BENZENE 

0.00 

BROHODICRLOROMETHANE 

0.00 

BROHOFORM 

0.00 

BROMOMETRANE 

0.00 

CARBON  DZSULPIOE 

0.00 

CARBON  TETRACIOORIDE 

0.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

CRLOROFORH 

0.00 

CHLOROMETRANE 

0.00 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

D I BROHOCHLOROHETHANE 

0,00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

METHYLENE  CHLORZDE 

s.oo 

STYRENE 

0.00 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

TOUTBKE 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1068 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEz03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 i 1000  ENDING  SAMPLE  4:2544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1501  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKSH 

TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1069 


DATE; 03 /JO/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000  _ ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  VBLKSH 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concantrmtion 

Unit. 

In«trua«nt 

D«t«ction 

Li0U.t 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRZCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TBTItACHlX>ROBTRAIIE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,1,2 -TRICHLOROETBAire 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , l-DZCHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 ,  l-DICBLOROBTHEHB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 2-DICHLOROETRANS 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,2-DICELOROZTBZNE  (TOTAI.) 

0.00 

10.00 

D 

n 

1 , 2 -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-BUTAHOIIB 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

2-HEXANONB 

0.00 

o 

o 

o 

D 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PBKTANOKE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHODICHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROMOMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DISOLFIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHIORIDB 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DI BROMOCHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.00 

tig/h 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TETRACBLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TRANS-l , 3'DICBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

D 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1500 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1502 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Repor* 
Final  -  April  1994 


F-1070 


DATE I 03/30/94 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Sujnmaiy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE#:  1 000  _ ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKSH 


1525ER,  153 


Conpound 

Concantratlon 

Unit* 

InatruMnt 

D.t.etion 

Linit 

OCod. 

OFinal 

1 , 1 , l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROETHAlR 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 , 2-TRICBLOROBTBAMB 

0.00 

10.00 

n 

D 

1 , 1-DICHLOROBTRANX 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2  -DICRLOROETHANX 

0.00 

10.00 

u 

aj 

1,2-DICBLOROBTBENB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPAIIE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-BnTANONE 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

2-HBXANONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-KrrHTL-2 -PENTfcMOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BENZENE 

18.00 

pg/L 

0.00 

BROMODICBLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOPORM 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULPIOB 

0.00 

10.00 

0 

V 

CARBON  TBTRACBXX>RIOB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CBLOROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

17.00 

pg/L 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

pg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETRENE 

O.QQ 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

24.00 

pg/L 

0.00 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

TRICHLOROETHENE 

20.00 

pg/L 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

210.00 

pg/L 

0.00 

_ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  NUMBER:  1503 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1071 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *xl000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKCR 


1525ER,  1538 


Cooipeund 

Concentration 

Unit. 

In.triiMnt 

Detection 

Linit 

QCode 

QFln.l 

1,1, 1-TRICHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1,1,3,  S-TBTRACBLOROSTBAIIX 

0.00 

10.00 

u 

V 

1,1, 2-TRlCHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 ,  l-DICELOROETHANE 

0.00 

10.00 

a 

D 

1 , l-DICHLOROBTHEMB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 2-DICHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1,3-DICHIOROETHEIIB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3  -DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

3-BUTAMONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

3-HZXAMONB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

4-MrrByL-3-PBMTANONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

a 

u 

BBNZBNB 

17,00 

Ijq/L 

0.00 

BENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

BROHODICRLOROKETRATS 

0.00 

10.00 

V 

u 

BROHOFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOMBTBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TBTRACRZ^ORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DZBROMOCRLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

12.00 

)jg/L 

0.00 

KETHTLENB  CHLORIDE 

4.00 

fjg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

o 

o 

.••q/L 

0.00 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TRICRLOROETHENE 

14.00 

fjg/L 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

D 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

200.00 

fjg/Z. 

0.00 

SAMPLE  NUMBER:  1504  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1506TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1072 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03/30/94 

Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ ENDING  SAMPLE  4 ’.1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1506  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1506TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

In.trumnt 
Dat  action 
Liaiit 

QCoda 

QPinal 

1,1,1  -TRICKLOrOKTilAWE 

OaOO 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TKrRACHLOROBTHKNB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1 , 2-TRICBLOROETHAm 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1  -DICBLOROBTRANK 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1 , 2  -DICHLOROETHAm 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

1,2-DICBLOROETHBNB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -DICHLOROPROPAm 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-BOTAMONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-HEXANONB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4 -MZTHYL-3 -PBNTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODZCRLOROKETBANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISOLFIOE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETEANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DZCRLOROFROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TETRACBLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  W  ■ 

:  Clean  SamJI 

1525ER,  I53I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1073 


DATEZ03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Siiimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  iilOOO _ ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  VBLKCR 


1525ER,  1538 


Coa^>ound 

Concantration 

Unit. 

In.trua.nt 
D.t action 
Linit 

QCoda 

QFinal 

1.1.1  -trichlopobthwib 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TrrRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

a 

1,1, 2-TRICRLOROETBA)n 

0.00 

10.00 

n 

0 

1 , 1 -DICBLOROETRANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , l-DICRLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

1 , 2 -DICHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,2-DICHLOROETBENB  (TOXAI.) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2*DICHLORORROPANS 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

2-HEXANOHE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-KBTH¥l.-2-PBNTAMONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACBTOin! 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOOICRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOFORN 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOKETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACBLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHZX>ROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BTBYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

3.00 

Ug/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1, 3-DlCRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1500 


SAMPLE  NUMBER;  1507 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1506TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1074 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNlS^  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 1 1000 _ ENDING  SAMPLE  *ll544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1508  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concant ration 

Unit. 

In.tmMnt 

D.t.ction 

Lialt 

QCoda 

QFinal 

1,1,  l-TRICHLOROBTHAHS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETBAIIB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1 , 2-TRICHLOROETBAIIS 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DICRIiOROBTRANS 

0.00 

10.00 

0 

u 

X  0  X^OXCBZfOROETSENS 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1 , 2  -OICHLOROETRMIB 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

1,2-DICBLOROBTHBm  (TOTAl.) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2  -DICRUMtOPROPARX 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BOTAMOini 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

2-HBXAHONS 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-METBTL-2-PBNTANOHZ 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

ACZTONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZmB 

0.00 

10.00 

D 

U 

BROIfOOXCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROHOKBTHAIIB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  OISOLFIDB 

0.00 

10.00 

0 

D 

CARBON  TETRACHLORIOe 

0.00 

s 

10.00 

u 

U 

CELOROBENZERE 

0.00 

10.00 

D 

0 

CBLOROETBAIIE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

D 

U 

CHLOROKCTRMVE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNB 

0.00 

10.00 

u 

U 

DIBROMOCBLORONETHARE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BTBYLBBNZENB 

0.00 

10.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

Ng/L 

0.00 

R 

STTRERB 

0.00 

10.00 

u 

D 

TETRACBLOROETHENE 

0,00 

10.00 

u 

D 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHE 

0.00 

10.00 

0 

U 

TRICHLOROETHEME 

0.00 

10.00 

u 

D 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

•  w  ■ 

:  VBLKVO  | 

1525ER,  153| 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1075 


DATE:03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1000 _ ENDING  SAMPLE  %zl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1509  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coopound 

Concentration 

Unite 

ln.traMnt 

Datactlon 

Limit 

QCod. 

OPin.1 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETBAMX 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2-TRICHLOROBTHlUIB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROBTRAHS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROBTHENB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 2-DICHLOROETHMIE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,2-DICBLOROETRENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BUTANOIIB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-HEXANONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-KETBYL-2-PENTAMOIIE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ACBTOHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEHZBN2 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONODICHLOROMETRAKB 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROHOKBTHANB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  OISULPIDB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DZBROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETBTLBENZEHE 

0.00 

10.00 

D 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

pg/L 

0.00 

R 

STTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

O.QO 

10.00 

D 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  W 

:  VBLKVO 

1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1076 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Siamary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  » ; 1000  _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATE;03/J0/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  it:  15 44 


BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1510  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1512TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W  I 

:  Clean  Sam] 

1525ER,  153! 


Conpound 

Concantrat ion 

Units 

In.tx\u..nt 

O.t.ction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1,  l-TRICRZX>ROBTRAlfE 

0.00 

.  J.oo 

D 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TKTRACBLOROSTBANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 , 2-TRICHLOROBTHAin 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1-DXCHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1, l-DZCHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

1 , 2-DICBLOROrrBANB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICHLOROBTnSllB  (TOTAl,) 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2-DlCRLOROPROPAm 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

2-BOTANOin 

0.00 

10.00 

D 

0J 

2-HBXANONS 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -KETHrL-2 -PBirrANONB 

0.00 

10.00 

u 

0J 

ACBTONB 

0.00 

10.00 

D 

0 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BRONOOICRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BRONOMBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

CARBON  DISULPIDB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHUJRIDE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CRLOROETHAIfE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIBROMOCRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TR I CHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1077 


DATE:03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *11000  _  ENDING  SAMPLE  *il544 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  Clean  S2unp 
1525ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Uni^s 

In.truMHt 

D«t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRXCBLOROETaANZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACRLOROSTRANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 , 2-TRICBLOROETHAI)Z 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1  -DICBLOROETHANS 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 ,  l-DICRLOROKTBZMK 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

1 , 2-DICBLOROrtBAm 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

l,2-DICHI>OROETBKNZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-BOTANOra 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-REXAIfOinS 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

4 -NBXHYL-2 -PENTANOHB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BSHZEMR 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODZCRLOROMrrRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOMETBANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CBLOROBBMZBVTB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETBANS 

0.00 

10.00 

u 

VJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CRLOROKETHANH 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCBLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BTHTLBENZENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

KETHTLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYREWE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TETRACBLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  NUMBER:  1511 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1078 

PROJECT;  NEVADA  AIR  HATIONAL  GUARD  DATEi03 /30/94 

Final  ■■■■■I  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  illOOO _ ENDING  SAMPLE  i^il544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1512  SAMPLE  TYPE  ;  TB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1512TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FBr  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Cootpound 

Concentration 

Unit# 

In.tnuMnt 

Dat.ction 

Limit 

QCod. 

OPinal 

1,1, l-TRICHLOROETRARB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACBLOROBTHANZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,1, 2-TRICHLOROETRMm 

0.00 

10.00 

n 

0 

1, l-DICRLOROBTBAHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, l-OICRLOROETHENZ 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1 , 2-DZCBZ.OROETHANB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,2-DICHLOROETHENZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2  -DICRLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

2-BaTANOI(B 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

2-HEXANOIVC 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4 - KSTRTL- 2 - P ENT ANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICHLOROHBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORH 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACIOjORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLORONETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DZCELOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

;  W 

;  Clean  Sen 
1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1079 


DATE: 03 /JO/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ll000  _ ENDING  SAMPLE  it:  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  Clean  Samp 
1525ER,  1538 


Compound 

Concentration 

UniLft 

In.trumant 

Detection 

Limit 

ccoda 

QFinel 

1,1, 1-TRlCHLOROSTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TKntACHLOROETHAHX 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2-TRICBLOROETBAin 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , 1-DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

a 

1 ,  l-DICELOROETBXNE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1 , 2  -DICHLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICHLOROBTHEin  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICHLOROPROPANZ 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

2-BUTANONB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

2 -BSXANONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

4  -  KBTRYI.- 2  -  P  EMTXHOHB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZENS 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODl  CRLOROKETHAHB 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOMETRANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBOH  OISOLPIDE 

0.00 

10.00 

tJ 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROB  ;NZEKB 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D1 BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TRANS-1 , 3-DICBLOROPROPSNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

_ 1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  NUMBER:  1513 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER, 


ER  SAMPLE  MATRIX 

ASSOCIATED  MB 


1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1080 


DATE: 03,  0I9A 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:JQQ0 _ ENDING  SAMPLE  *:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1514  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1512TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Conc«ntrAtion 

Unit* 

In.truMnt 

Dat.ction 

Liait 

OCod* 

QPinftl 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETHAME 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 , 3 , 2  -TETRACRU>ROETHANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,1, 3-TRICRIX>ROETBAMB 

0.00 

10.00 

0 

n 

1 , l-DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1 -DICHLOROETHENS 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 2-DICBliOROBTBANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 3  -OICBLOROPROPANS 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

3-BUTAi<ONX 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

3-HEXAllOHB 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

4-KETHnp-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETOKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BR0f40P0RM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHOMETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISITLPIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CRLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CBLOROPORN 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROMSTHANB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DlCRLOROPROPEKE 

0.00 

o 

o 

o 

0 

u 

D1 BROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

I 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.00 

tig/1. 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10. oc 

u 

u 

TRI CHLOROETHENE 

6.00 

pg/L 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10,00 

u 

u 

:  W  H 

:  VBLKVO  I 

1525ER,  15:^ 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1081 


DATE: 03 /JO /P4 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  ^^:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1515  SAMPLE  TYPE  :  TB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1500 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  :  10P5FB,  lO^'SFB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean  Samp 
15:?5ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Units 

Instruvant 

E>€tection 

Limit 

OCode 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

3.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACRLOROETRANZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1  .  l-DICHLOROBTHBKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 2 -DICHLOROETHANV 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DXCHLOROETHSKB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BSXANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -METHYL-2 -PRNTANOHE 

3.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZEKT 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIi 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

B 

10.00 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROMETHAPIE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TVYTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  WKKKHKtt  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iC.lOOO _ 


F.1082 

DATE103/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  »:J 544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKKE 


1525ER,  15 


Conpound 

Concantration 

Units 

In.tnuwnt 

Dat.ction 

Limit 

OCod. 

OPinml 

1,1,1 -TRICHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 3  -TBTRACHLOROBTBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,3  -TRICRLOROETRXlfB 

0.00 

10.00 

a 

D 

1 , 1-DlCHLOROBTRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , l-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

1 , 3 -DICHLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICRLOROrrHZNZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DXCRLOROPROPAinE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-Bt7TAIIONZ 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

3-HEXANOIfB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ACBTOHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

C.  ^ROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BRONOCHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

Ijg/l, 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  NUMBER:  1516 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1083 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #jI000  _ ENDING  SAMPLE  It :  2544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKKE 


1525ER,  1538 


Cenpound 

Concentration 

Unite 

Inatrunant 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICBLOROETBANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACELOROETHAm 

0.00 

10.00 

V 

V 

1,1,2  -TRICBLOROETHAMB 

0.00 

10.00 

V 

0 

1 , 1-DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHLOROETHENZ 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

1 , 2-DICBLOROETHANB 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

1,2-DICBLOROKTHBIIE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPAIIE 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

2-BUTA!IOin5 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

2-HBXANONE 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

4 -HETRYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

V 

D 

BENZENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHOPORN 

0.00 

10.00 

n 

D 

BROMOKBTHAHE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CARBOH  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROETRANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

CBLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 2-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DZBROHOCHLOROHBTRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

I^BTHYXiENE  CHLORIDE 

1.00 

fig/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRICBLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

U 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  NUMBER:  1517 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-1064 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  »;J000  _  _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATE;03/30/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1544 


BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1518  SAMPLE  TYPE  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1500 

TRIP  BLANK  :  1034TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


t  ^ 
▲  ▲  X 


OER, 


1513ER, 


;  W  ■ 

;  Clean  Sanf 

1525ER,  15^ 


Conpound 

Concent  rat ion 

Unit. 

In.truB.nt 

Dataction 

Limit 

OCoda 

QPinal 

1 , 1 , 1 -TRICRLOROETRAHE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROBTBANS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1,1, 2-TRICHLOROETBAIIB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1-D1CH1X>R0BTBZIIE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 2 -DZCBLOROBTHAMB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,2-DICHLOROETRZNE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

a 

1 , 2-DZCHLOROPROPRN8 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-HEXANOHE 

0.00 

10.00 

V 

OJ 

4  -MeTBYL-2-PBirrANONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETORB 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORH 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOMBTRARB 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRBHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETSENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- I , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  tiEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ 


F.1085 

DATE : 03 /JO /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  # zl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  Clean  Seunp 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

In.truBant 
Dat action 
Limit 

QCoda 

QPinal 

1,1, 1-TRICBLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TKTRACBLOROETHA)IS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2-TRICHLOROErHAllB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROBTRANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , l-DICRLOROETHENB 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1 , 2  -DICHLOROBTHAKS 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1,2-DICBLOROETBXIIK  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DICBLOROPROPAIIE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BaTAlfOlfE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-BEXANONB 

o.oc 

10.00 

D 

UJ 

4 -MBTRYL- 2 -PENTAMONE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHONBTRAnB 

0.00 

10.00 

D 

0 

CARBON  OISOLPIDB 

0.00 

10.00 

U 

u 

CARBON  TETRACKLORIOB 

0.00 

10.00 

7 

0 

CKLOROBBNZBNZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

CBLOROPORN 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1 , 3-DZCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHTLBENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NETHTLENB  CHLORZDB 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACBLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRZCBliOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

_ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1500 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1519 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  4tlKtKtKKK^Suimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1000 


F-1086 

DATE: 03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1520  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  VBLKWI 

TRIP  BLANK  :  1034TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1087 


DATE:0J/30/54 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  izlOOO  _ ENDING  SAMPLE  §:I544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  VBLKWI 


1525ER,  1538 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

In.trua.nt 

Detection 

Liait 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICRLOROETRANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1/2 , 2-T8TRACRLOROBTRAinE 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 ,  1 , 2 -TRICHLOROBTHAME 

0.00 

o 

o 

o 

0 

D 

1, l-DICHLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1-DlCHLOROETRBNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-OICBLOROZTBANZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,2-DICBLOROETRBm  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2 -DICBLOROPRORANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-BaTMtONS 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

2-HEXANOilS 

0.00 

10.00 

u 

U 

4 -METH)n.-2 -PENTANOHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHODICHXX>ROKBTHANB 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHOEORH 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DZCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHLORONETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER;  1521  SAMPLE  TYPE  ;  TB 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1520 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1068 


DKTEi03/30/94 


PROJECT  I  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summazry 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL iC 

BEGINNING  SAMPLE  4x1000 _  ENDING  SAMPLE  4:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  VBLKWI 


1525ER,  153 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

In.truMHt 

Dat.ction 

Linit 

OCoda 

QFinal 

1 , 1,  l-TRICBLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,3, 2-TBTRACHlX>ROBTBAm 

0.00 

10.00 

0 

D 

1,1, 2-TRICRLOROETHAm 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , l-DICBLOROrrHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -DICHIpOROETRAIIB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICHlOROETHKin  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 3-DlCHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

n 

0 

2-B(7TAllOlfB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-BBXANOKB 

0.00 

10.00 

D 

u 

4 -MBTRyL-2 -PBMTAMOKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

AcrroNE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

BERZEKE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHODICRX.OROMETRAKB 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOMETBANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CARBON  disulfide 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACBLORIDB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHXX>ROPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

CRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , a-DXCHLOROPROPEKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHI/IROKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BTHTl^ENZEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METETLENE  CHLORIDE 

4.00 

pq/L 

0.00 

J 

R 

STTREWE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TETRACBLOROETRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TDtUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICBLOROPROPBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VIKYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XTLEKES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1520 


SAMPLE  NUMBER:  1522 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1089 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03/30/94 

Final 

REVIEWER;  DENNIS' MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »tJOOQ _  ENDING  SAMPLE  §ll544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKWI 


1525ER,  1538 


COBpound 

Concent  rat ion 

Unit. 

In.truMnt 

D.t.ction 

Linit 

OCod. 

QPinal 

1,1,1  -TRICBLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 3 -TETRACHLOROSTHAHE 

0.00 

10.00 

V 

0 

1,1, 2-TRICBLOROETHARE 

0.00 

10.00 

a 

0 

1 ,  l-DICHLOROETBAME 

0.00 

10.00 

V 

0 

1 , 1-DICELOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

0 

1 , 2-DICHLOROETHANB 

o.no 

10.00 

0 

0 

l,3.DICRl,OROETRENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2-DICRLOROPROPAIIE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-BOTANOHE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

3-BBXAMONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

4 -HETHTL- 2 -PENTANOME 

0.00 

10.00 

0 

0 

ACSTONB 

0.00 

10.00 

0 

0J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHOOICHLOROMBTHANE 

0,00 

10.00 

0 

0 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMOKETHANE 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

CARBON  OISOLPIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIBROHOCHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

ftg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

0 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1520 


SAMPLE  NUMBER:  1523 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1090 


DATEZ03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  tgttKtKKttkSwmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1000 _ ENDING  SAMPLE  »:J544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1524  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concantntion 

Onlt. 

InstruaiBnt 
D«t *01100 
Lislt 

QCod. 

Orinal 

1,1, 1-TRZCRLOROBTBAMZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACRLOROETHAm 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2-TRICHLOROaTBAIfE 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1 -DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1, 1-DICHLOROETHENS 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2  -DICKLOROBTHRHB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,2-DICHLOROBTBEHK  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2 -DICKLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-HEXRNOHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -METHTL- 2 -PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICRLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CARBON  OISULPZDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACRLORIOE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CKLOROETRANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

c.oo 

10.00 

0 

u 

DI BROMOCHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BTHYX3ENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METBTLZNS  CHLORIDE 

20.00 

ng/L 

0.00 

R 

8TTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHSNE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

O.O'? 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  W  ■ 

:  VBLKWI  ■ 

1525ER,  153| 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1091 


PROJECT;  NEVADA  AIR  RATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 


DATEt03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1525  SAMPLE  TYPE  ;  ER  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKWI 

TRIP  BLANK  ;  1059TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


Conpound 


1,1, l-TRICRLOROETHAMZ 


1,1,2, 2-TSTRACBLOROETHAMZ 


1,1,2  -TRICRLOROBTHRNE 


1 ,  l-DICRLOROSTRANK 


1 , 1-DICRLOROETBBNE 


1 , 2  -DICRLOROSTHMR 


1,2-DICKLOROBTHRNK  (TOTAL) 


1 , 2  -DICBLOROPROPANX 


2-BUTANORE 


2-HEXANONB 


4 -METHYL- 2  -  PENTANONZ 


ACETONE 


BENZENE 


BROHODICRLOROKETRANE 


BROMOPORN 


IBSSSS 


CARBON  OZSUZ4P1DB 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CRTX>ROBBNZ£NB 


CHLOROBTHANE 


CHLOROFORM 


CHLOROHBTHANE 


CXS-1, 3-DICHLOROPROPENE 


DZ  BROMOCRLOROMETBANE 


Concantration 


Units  ZnstruMnt  QCoda 
Dataction 
LiBit 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


TETRACRLCmOETRENB 


TRANS- 1 , 3-DlCBLOROPROPBRE 


TRICRLOROETRENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENES  (TOTAL) 


I 

I 

I 

I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1092 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izlOOO 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %  1 1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBL] 


1525ER,  153 


Coapound 

Cone*  nt  r a t i on 

Unit. 

In.truB.nt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOIlOBTHAHS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1,2  -TRICHLOROBTRAIIX 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , l-DICRLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 1-DZCHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 2-DZCBLOROBTHAlfS 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,2-DICHLOROSTHXNB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DZCBLOROPROPMfB 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-BDTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-RBXANONB 

0.00 

10.00 

D 

0 

4 -METHYL- 2 -PBNTANONS 

0.00 

10.00 

u 

D 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZENE 

1.00 

)jg/L 

0.00 

J 

J 

BROHODICHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOHETRANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CRLOROPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NETHTLENE  CHLORIDE 

3.00 

J19/L 

0.00 

R 

STTRZNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETRENS 

0.00 

10.00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

0 

0 

0 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

XTLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1520 


SAMPLE  NUMBER:  1526 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1093 


DATE: 03/30/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1000  _  _  ENDING  SAMPLE  Hi  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBLK 


1525ER,  1538 


Coopound 

Conc«ntrAtion 

Unit. 

Inatnia«nt 

D«t«ction 

Limit 

gcod. 

QPinnl 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,3,  S-TBTRACHLOROBTHAin 

0.00 

10.00 

u 

D 

1,1, 3-TltICHl,OROeTnAI(B 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 ,  l-DICHLOROBTRAHB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , l-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 3-DICHlOROBTBANE 

0.00 

10.00 

n 

D 

1,2-DICHLOROKTHEin  (TOTM.) 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 2  -DICBLOROPROPAMB 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-Bt)TANONK 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-RBXANOME 

0.00 

10.00 

u 

D 

4 -METHYL- 2 -PENTAMONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETONE 

0.00 

10.00 

tJ 

UJ 

BENZENE 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BRONODZCRLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

n 

u 

BRONOMETHAm! 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CARBON  OISOLPIDB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHI/IRIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROETEANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DI BROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

METBTLENE  CHLORIDE 

2.00 

vg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10,00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1527  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1059TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1094 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGT??NING  SAMPLE  *:1000  _  ENDING  SAMPLE  »:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1528  SAMPLE  TYPE  :  TB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


ItlOER,  i513ER, 


:  W  ■ 

:  hazwrapblI 

1525ER,  153| 


Coapound 

Concantratlon 

Unit* 

ZnstruMnt 

D«t«ction 

Linit 

OCod. 

OPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETBAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1,1, 2-TRZCHLOROBTHAlfB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DICBLOROBTRANS 

0.00 

s 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHLOROBTHENB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 2  -DXCBLOROBTBAHB 

0.00 

10.00 

V 

u 

1,2-DICaLOROSTHBIIB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

V 

1 , 2-DICHLOROPROPAl(K 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-BUTAMOm 

0.00 

10.00 

V 

OJ 

2*BBXAROHB 

0.00 

10.00 

V 

n 

4 -KETHYL-2 -PBKTANONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

ACETOKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

a 

D 

BROHODZCRLOROMETaXKE 

0.00 

10.00 

V 

D 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  OISULPIDB 

0.00 

10.00 

V 

u 

CARBON  TETRACBLORIOS 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBLOROBENXBNE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROETIIARE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CHLOROFORH 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

OZ BROMOCRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

V 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

METBYLENE  CHLORIbB 

1.00 

(jg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROBTRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-l ,  3-DICin>OROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRZCRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VZNYL  CHLORZDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

0 

I 

I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1095 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  *:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBLK 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concantration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TSTRACBLOf^OETHAHS 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , 1 , 2-TRZCHLOROETHAlfS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANZ 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETHBKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICHLOROETHSinE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DZCRLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BUTANOllB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

i-HEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

4-METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHI/'*>OMETHANF 

0.00 

10.00 

u 

u 

BRONOPCRM 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

n.oo 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  TTTRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

n 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BRONOC BLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORT'"" 

1.00 

Ijg/L 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

TYTRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

o.oc 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U"^ 

TRICHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1108 


SAMPLE  NUMBER:  1529 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1096 


DATE:03/30/94 


PROJECTS  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  ^iHMHHBSziinniary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL: 

BEGINNING  SAMPLE  Hz  1000  _ ENDING  SAMPLE  4x1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1530  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  H  ■ 

:  HAZWRAPBLfl 

1525ER,  153| 


Conpound 

Concantratien 

Unit. 

ln.truB.nt 

Detection 

Linlt 

QCode 

OFinal 

1, 1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETRAllB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,1, 2-TRICELOROETRAIIE 

0.00 

10.00 

V 

V 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 1  -DICHLOROETHEMS 

0.00 

10.00 

u 

V 

1 , 2 -DICRLOROSTHANB 

0.00 

10.00 

D 

V 

1,2-DICRLOROBTHENB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

1 , 2-DICHLOROPROPARB 

0.00 

10.00 

V 

a 

2-BDTAll<»IS 

0.00 

10.00 

0 

VJ 

2-HBXANOHE 

0.00 

10.00 

u 

V 

4 -KETHYL-2 -PSNTANONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETOHE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZEKE 

0.00 

10.00 

D 

D 

BROMODICRLOROMETRAKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

V 

BROHOHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  DISULPZOE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCBLOROKETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

fjg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10,00 

V 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1097 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  HBHHV  Suimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  illOOO 


DATExOS /30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4x1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBLK 


1525ER,  1538 


CoBpound 

Conevnt  ration 

Unita 

In.tnuMnt 

Dat.ction 

Limit 

QCoda 

DFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

U 

u 

1,1,2, 2-TBTRACBLOROBTBAllB 

0.00 

10.00 

U 

u 

1,1,3  -TRICHLOROETHAMZ 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 ,  l-DICRZX)ROBTRANB 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 ,  l-DICHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2 -DICHLOROETHANR 

0.00 

10.00 

U 

u 

1,3-DICHLOROETBZI(E  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BtnrANOIIE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-HSXANONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-HETBYL-2-PENTANONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHODICRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10  no 

u 

0 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLORONETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

vg/L 

0,00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NXnfflER:  1531  SAMPLE  TYPE  :  WR 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1098 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  fulOOO 


DATE:03/J0/S4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  «:i544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1532  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W  ■ 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB  :  HAZWRAPBLil 
TRIP  BLANK  :  1088TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB  ■ 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  153| 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

HAZWRAPBL] 


Coopound 

Concantration 

1,1,  l-TRICHLOROETRANE 

0.00 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHIiOROBTBMa 

0.00 

1 , 1 , 2-TRICHLOROSTHAm 

0.00 

1 , 1-DXCHLOROETHANB 

0.00 

1 ,  l-DICBZX>ROETRSNB 

0.00 

1 , 2  -DICHLOROSTHAMK 

0.00 

1,2-DICHLOROETHKIR  (TOTAL) 

0.00 

1 , 2  -DICHLOROPROPAME 

0.00 

2-BUTANONE 

0.00 

2-HEXANONB 

0.00 

4 -METRYL-2 -PENTANONE 

0.00 

ACETONE 

0.00 

BENZENE 

0.00 

BROMODICHLOROHETBANE 

0.00 

BROMOPORM 

0.00 

BROMOMETHAME 

0.00 

CARBOH  DISULPIDE 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

CHLOROFORM 

0.00 

CHLOROKETHANE 

0.00 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

DIBROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

o 

o 

STYRENE 

0.00 

TETRACRLOROETRENE 

0.00 

TOLUENE 

2.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

TRICHLOROETBENE 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

Units  Instruaent 
Dst action 
Liait 


QFinal 


NVANG  SI  Report 
Fioai  -  April  1994 


F-1099 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J000 _ ENDING  SAMPLE  it  1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1533  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

InstruMnt 

DetACtien 

Limit 

QCoda 

QFlnal 

1,1,1  -TRICHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACBLOROETBAHE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1,2  -TRICHLOROETHAIIE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHAHB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 ,  l-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICHLOROETBAHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,2-DICBLOROETHEME  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2  -DICHLOROPROPAME 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BTJTANOIIE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

2-HBXAROHE 

0.00 

10.00 

D 

0 

4 -NETHyL- 2  -  PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHODICRLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOFORH 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

CARBON  0IStn.F10B 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CRLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

2.00 

fig/Ij 

0.00 

J 

J 

CRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

0 

D1 BROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

3.00 

)ig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

1.00 

(ig/L 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPBNB 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0,00 

10.00 

u 

0 

:  W 

:  HAZWRAPBLK 
1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-llOO 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE ; 03 /JO /P 4 

Final  fKBKKKMKk  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J000 _ ENDING  SAMPLE  §:1544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1534  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1088TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Conpound 

Coneantration 

Onlt. 

ln.tni».nt 

D.t.ction 

Liadt 

QCod. 

QFinal 

1,1,  l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1,2, 2-TBTItACHLOROETHAMZ 

0.00 

10.00 

0 

D 

1,1,2  -TRICHLOROETHAm 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , l-DICHLOROETBAMS 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICHLOROETBBNE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2-DICHLOROBTBMIB 

0.00 

10.00 

u 

n 

1,2-DICHLOROBTBKIIE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPAl)E 

0.00 

10.00 

0 

V 

2-BaTAMOllE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

2-HBXANORE 

0.00 

10.00 

n 

D 

4 -MBTHyL-2 -PENTANONB 

0.00 

10.00 

u 

0 

ACETONB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROHODICRLOROKBTHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOMETRANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CARBON  DISnU^lOB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CELOROBBNZEHE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CIS-1 , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

r 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

Hg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TETM  CHLOROBTHBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

W 

hazwrapb: 


1525ER,  15 


J 

J 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1101 


DATE: 03/30/54 


PR0JECTL-^53P*  NATIONAL  GUARD 
Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J000  _ ENDING  SAMPLE  §:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBLK 


1525ER,  1538 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

ZnctruMnt 

Detection 

LiNdt 

QCoda 

QFin.l 

1,1, l-TRXCRLOROETRANE 

OaOO 

10.00 

u 

D 

1,1,2 , 2-TETIIACRLOROBTHAIIB 

OaOO 

10.00 

0 

D 

1,1, 2-TRICBLOROETHAllS 

0.00 

10.00 

V 

V 

1 , 1  -DZCRZX>ROBTIIA)IB 

0.00 

10.00 

V 

V 

1 ,  l-OICHLOROETRBNB 

0.00 

10.00 

V 

D 

1 , 2-DICRLOROBTBAlfB 

0.00 

10.00 

u 

0 

l,2*DZCRLOROBTHENS  (TOTAL) 

2.00 

tig/L 

0.00 

J 

J 

1 , 2-DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

V 

U 

2-BUTAHONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

2-aBXAlCONE 

0.00 

M 

o 

O 

O 

V 

D 

4  -METHYL-  2  -PENTANONB 

0.00 

10.00 

V 

U 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

BENZENE 

0.00 

21.00 

u 

u 

BENZENE 

21.00 

pg/L 

0.00 

BROHODXCRLOROHETBANS 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

V 

u 

BRONOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  DlSOUriOB 

0.00 

10.00 

V 

u 

CARBON  TETRACRLORZDE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CRLORCBENZENZ 

0.00 

10.00 

D 

U 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-1 , 3-DZCHLOROPROPBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DZBRONOCBLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

4.00 

fig/L 

0.00 

J 

R 

METHYLENE  CBLORZDE 

6.00 

fjg/L 

0,00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

6.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

TRANS-l ,  3-DICHLOROPROPEHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRXCBLOROETHENE 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

VIKYl.  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

63.00 

pg/L 

0,00 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1520 


SAMPLE  NUMBER:  1535 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  itlOOO _ 


F.1102 

DATE: 03 /30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §tl544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I 


SAMPLE  NUMBER:  1536  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1520 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W  ■ 

:  HAZWRAPBifl 

1525ER,  15:^ 


Coapound 

ConcRntration 

Onlta 

InatruMnt 

O.t.ction 

Limit 

QCod. 

OFin.1 

1,1,1  -TRICHLOROBTHJUre 

0.00 

10.00 

0 

f1 

1,1,2 , 2-TXTRACHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 1 , 2 -TRICBLOROETHANS 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1-DICRLOROETHANB 

Q.OQ 

10.00 

u 

0 

1 , l-OICBLOROETHBHZ 

0.00 

10.00 

a 

D 

1 , 2-DICRLOROETRANS 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2  -DICRLOROBTHJUn 

5.00 

ftq/h 

0.00 

J 

J 

lp2-OZCBLOROBTHBNB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

I , 2 -DlCHLOftOPROPAHB 

0.00 

10.00 

u 

V 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

2-RBXXNONB 

0.00 

10.00 

D 

D 

4-KETBTL-2-PBNTANOHS 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

BENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

BROHOOICHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BRONOMETRANE 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

V 

CHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

CHLOROFORM 

0.00 

10,00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-OICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DIBROMOCBLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BTHTLBERZERE 

0.00 

10.00 

0 

0 

fCETHTLENB  CHLORIDE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TETRACBLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHZX>ROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICRLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINTL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1103 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Suimary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1000 


DATEi03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1537  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1520  ASSOCIATED  MB  ;  HAZWRAPBLK 

TRIP  BLANK  ;  1111TB 
FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX  ;  W 
ASSOCIATED  MB  ;  HAZWRAPBLK 


Caapound 

Concantrmtion 

Unit. 

In.truBant 

Dataction 

Lialt 

QCoda 

QFlnal 

1,1, 1-TRICHLOROETRANE 

0.00 

170.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHAMK 


1 , 1 , 2-TRICBLOROETHAinS 


1 , 1-DICBLOROETHAHS 


1 , 1-DICHLOROETBERZ 


1 , 2  -DICBLOROXTHAm 


1,2-DICRIiOROSTHEirB  (TOTAL) 


1 , 2 -DICBLOROPROPAMX 


2-BUTAMOHB 


2-BKXANONE 


4-KBTByL-2-PBHTAMONR 


ACETOHE 


BENZENE 


BROHODICRLOROHETHANE 


BROMOPORM 


BROMOMETRANE 


CARBON  OISULPIOE 


CARBON  TETRACHLORIDE 


CHLOROBENZENE 


CHLOROETBANE 


CHLOROFORM 


CHLOROKETRANE 


CIS- 1 , 3-OICHLOROPROPENE 


DIBROMOCHLOROHETHANE 


ETHTLBENZENE 


ETHYLBENZENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


TETRACHLOROETHENE 


TOLUENE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


TRICHLOROETHENE 


VINYL  CHLORIDE 


XYLENE  (TOTAL) 


XYLENES  (TOTAL) 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2300.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


480.00 


76.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


1400.00 


0.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


0.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


480.00 


0.00 


0.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


170.00 


0.00 


1400.00 


u 

UJ 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE I 03/30/54 


F-1104 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »tJ000 _ ENDING  SAMPLE  it  1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1538  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108 

TRIP  BLANK  :  llllTB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


Coapound 

Concantration 

Unit. 

tn.trua.nt 

Oataction- 

Llalt 

QCoda 

QPin.1 

1,1,  l-TRZCRLOROmtANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1 , 2 , 3-TBTRACHLOROBTBAlR 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1 , 2 -TRICHLORORBAin 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 ,  l-DlCHLOROETBAin 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 ,  l-DICHLOROBTBKn 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1 , 2-DICHLOItORBAia 

0.00 

10.00 

D 

u 

'  ,2-DlCHLOROPROPAn 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BOTAllOia 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-HXXAHOin 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -METRTL-2 -PSHTAIfOlfB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACSTOITB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

BBNXBHZ 

0.00 

10.00 

D 

u 

BRONODICRLOROKETRANB 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOKETRAm 

0.00 

10.00 

D 

D 

CMUKMI  DISUU'IDB 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

CAKBON  TBTRACEUIRIOB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHU>ROBSR2SllB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETBAint 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

D 

0 

0.00 

10.00 

u 

0 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPBlfH 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI BROMOCHLOROKETHAHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETBTLBEMXEirB 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRHlfB 

0.00 

10.00 

D 

u 

TBTRACHLOROBTHBHB 

0.00 

10.00 

0 

0 

TOLOSMB 

0.00 

10.00 

0 

0 

TRAMS- 1 , 3-DICRLORORROPERB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

TRICHZX>ROETBBNB 

0.00 

10.00 

V 

u 

VIHTL  CHLORIDB 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

:  W  ■ 

:  Clean  San^ 

1525ER,  I53I 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1105 


DATE: 03/30/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1000 _ _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  »:J54 4 


BLANK  DATA 


:  W 

:  HAZWRAPBLK 


1525ER,  1538 


Conpound 

CoRcantrAtion 

Unit. 

Inttmment 

D.t.ction 

Limit 

QCoda 

OPinnl 

1,1,  l-TRICELOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2-TETRACBLOROETHAIIZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 -TRICHLOROBTBANX 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

D 

U 

1,  l-OICHLOROETHZRZ 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1 , 2 -DZCBLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

V 

D 

l,2-DICHi:X>ROBTBBNB  (:  TAL) 

0.00 

10.00 

a 

U 

1 , 2  -OICHLOROPROPAMZ 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-BUTAMOIIB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2-HEXAllONB 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

4 - HETBYL- 2 -PBNTAMONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROKODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROHOFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  OIStlLPIDB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

CRLORONETnANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ex  S- 1 , 3 -DICHLOROPROPENS 

0.00 

10.00 

u 

DZ BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

Iig/L 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

2.00 

fig/L 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICBLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1108 


SAMPLE  NUMBER:  1539 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1111TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1106 


DATEi03/30/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  »;J000 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED 


I 


DATA  VALIDATION  LEVEL; 
ENDING  SAMPLE  §:2544 


BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1540  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  ;  1108 

TRIP  BLANK  ;  llllTB 

FIELD  BLANKS  ;  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 

lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  HAZWRAPBI 


1525ER,  15: 


Coopound 

Concentration 

Units 

ln.tru9.nt 

D.t.ction 

Linit 

QCod. 

OFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETBANE 

OeOO 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 3 -TBTRACHLOROETHAin 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1 , 3 -TRICHIAROBTBANB 

0.00 

10.00 

V 

D 

1 , 1-DZCHLOROETHAlfE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-OICHLOROBTHBRE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 3-DZCBU>ROSTHA)R 

0.00 

10.00 

0 

0 

1,2-DICRLOROSTHKia  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

n 

1 , 2-DICHZ40ROPROPAIIB 

0.00 

10.00 

u 

n 

2-BUTANORB 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

2-aEXAI(OirB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-NETHTL-2-PENTANOKB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETORB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

BROHODZCHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

a 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

a 

u 

BROMOKSTHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

eSLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DZBROMOCBLORONETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETBTLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHTLENE  CHLORIDE 

3.00 

vg/L 

0.00 

BJ 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TOLUENE 

2.00 

fig/L 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

TRICHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1107 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEt03 /30/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 i 1000  ENDING  SAMPLE  #:J544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1541  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB  :  VBLKCZ 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER,  1525ER,  1538 


NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F.n08 


PROJECT:  NEVADA  AIR  HATIONAL  GUARD  DATEs03 /30/94 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ft  1000 _ ENDING  SAMPLE  $zl544 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1542  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


Compound 

Concantration 

Units 

Znttrum«Rt 

D«t*ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1,1 -TRXCRLOROCTRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHIXiROBTHARZ 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 1 , 2 -TRICBLOROBTBAmS 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICHLOROBTRAm 

0.00 

10.00 

U 

D 

1 , 1-DICHLOROETREMC 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1 , 2-DICHLOROETHAm 

0.00 

10.00 

U 

0 

1,2-OICBLOROETHna  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

U 

U 

1 , 2-DICBLOROPROPAm 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTANONX 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

2-RBXANONB 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

4 -KSTRYL- 2 - PBNTAMONE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ACBTOmS 

58.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

BKNZENE 

8.00 

Jjq/L 

0.00 

J 

J 

BROMODZCRLOROHBTRANE 

0.00 

10.00 

U 

D 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

U 

BROMOKBTBANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

CARBON  OISULFIDB 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

CARBON  TrrRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CRLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBTRANB 

0.00 

10.00 

V 

u 

CRXX)ROPORM 

1.00 

fig/L 

0.00 

J 

J 

CBLOROMETHANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

iO.OO 

u 

U 

D  Z  BROHOC  RLOROMETRAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETBTLBENZBIfE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HETRTLENE  CHLORIDE 

2.00 

Jig/L 

0.00 

BJ 

R 

STTRENE 

0.00 

10.00 

U 

D 

TETRACHLOROETHEME 

0.00 

10.00 

U 

U 

TOLDEKE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  V 

:  hazwrapb; 

1525ER,  15 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1109 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  Sii>:PLE  it :  1000 


DATE:03/30/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL 'C 
ENDING  SAMPLE  i:1544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

Clean  Seunp 
1525ER,  1538 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1543  SAMPLE  TYPE  :  ER 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  ;  1108 

TRIP  BLANK  :  1544TB 
FIELD  btaNKS  :  1005FB,  lOOoFB 

EQUIPMENT  RIIISATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER,  lllOER,  1513ER, 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
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DATE: 03 /30/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §il544 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1544  SAMPLE  TYPE  :  TB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1108 

TRIP  BLANK  :  1544TB 

FIELD  BLANKS  :  1005FB,  1006FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1007ER,  1108ER,  1109ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


lllOER,  1513ER, 


:  W 

:  Clean 


1525ER, 


Compound 

Concentration 

Onit. 

In.tnia.nt 

Detection 

Limit 

QCod* 

QPinal 

1,1,1  -TRICHZX>ROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

1,1,2, 2-TETRACBLOROETHAHZ 

0.00 

10.00 

u 

U 

1,1,2  -TRICBLOROETHAHS 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DZCBLOROETHANX 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 1-DZCBLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1 , 2  -DICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

l,2>DICSLOROETRSNZ  (TOTAL) 

0.00 

in.OO 

D 

0 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTAIIONS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

2-HEXANONK 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-METRYL-2 -PBRTANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

U 

D 

BROHODICRLOROKETHANB 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOHETBANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CARBON  DISOLFIDE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

U 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

CHZ^OROETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

D 

D 

CRLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROKBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRACHLOROETHBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 
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FIELD* 

SAMPLE-ID 

TIME 

TEMP 

pH 

COND 

PIO 

WTR-LVL  LABNOTES 

REO 

CONTAINERS 

FLT 

PRSRV 

1545 

TBOOOOl -030393-001 
SITE: 

EXAC: 

C0MM:TRIP  BLANK 

0715 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1546 

NU002GU-030393-001 

1010 

14.7 

7.18 

1760 

0.50 

4.87 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

S1TE:BASEWI0E 

NET 

1-1000*1 

.45 

HNOS 

EXAC: 

PNC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PNC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1547 

MW001GW-030393-001 

1515 

0.0 

0.00 

0 

0.60 

8.66 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE.-BASEWIDE 

NET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM:LOU  PRODUCING  WELL, 

PARAMETEFS  COULD  NOT 

BE  CHECKED. 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1548 

FBOOXI -030393-001 

1330 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE: 

NET 

1-1000*1 

NO 

HN03 

EXAC: 

PMC 

3-40*1 

NO 

HCL 

CQMH:FIELO  BLANK  deion.  water 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1549 

MU004GW-030393-001 

1355 

13.6 

7.22 

1980 

0.40 

6.80 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  4 

NET 

1-1000*1 

.45 

HNOS 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1550 

HW003GU-030393-001 

1425 

11.7 

7.29 

2340 

0.50 

6.88 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  4 

NET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1551 

HW005GW-030393-001 

1555 

11.5 

7.33 

1600 

0.60 

5.64 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  4 

MET 

1-1000*1 

.45 

HNOS 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1552 

MW005WR- 030393 -002 

1555 

11.5 

7.33 

1600 

0.60 

5.64 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

S1TE;SITE  4 

MET 

1-1000*1 

.45 

HNOS 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: WATER  REPLICATE 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1553 

TBOOOD I -030493-002 
SITE: 

EXAC: 

COMM: TRIP  BLANK 

0810 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1554 

MU018GU-030493-001 

0850 

14.0 

6.88 

980 

92.00 

7.07 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  14 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

EXAC: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

COMM: 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1555 

MW015GU-030493-001 

0910 

15.4 

6.46 

1070 

0.50 

7.30 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  14 

PNC 

3-40*1 

NO 

HCL 

EXAC: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

COMM: 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1556 

FBOOODI -030493-001 

0930 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE: 

MET 

1-1000*1 

NO 

NN03 

EXAC:OECON  WATER  SOURCE 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: FIELD  BLANK  Water  Source 

PHC 

1-1000*1 

HO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 
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NEVADA  ANG  FIELD  SAMPLES 

PAGE:  2 

FIELD* 

SAMPLE- ID 

TIME 

TEMP 

pH 

COM) 

PID 

WTR-LVL  LABtK)TES 

REO 

CONTAINERS 

FLT 

PRSRV 

1557 

NU012GU-030493-001 

1020 

15.5 

6.54 

600 

0.70 

6.89 

BNA 

2-1000111 

NO 

NO 

SITE:SITE  13 

NET 

l-IOOQal 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

l-IOOOal 

NO 

NO 

COMM: 

PNC 

3-40al 

NO 

Ha 

VOL 

3-40bI 

NO 

Ha 

1558 

ER001RI -030493-001 

1045 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE: 

NET 

1-1000*1 

NO 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM:EOUIP.  RINSATE 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1559 

NW014GW-030493-001 

1110 

15.1 

7.04 

980 

0.60 

6.53 

BNA 

2-1000*1 

NO 

HO 

SITE:SITE  13 

NET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1560 

HU013GW-030493-001 

1430 

15.8 

6.74 

610 

0.60 

6.74 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  13 

NET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1561 

S0005SO-030493-001 

SITE:BASEUIDE 

EXAC: 

1410 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

PHC 

1-500*1 

NO 

HO 

COMM:Low  t  High  Boiler  PHC 

1562 

S0008SO- 030493-001 
SITE:BASEUIDE 

EXAC: 

1425 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

PHC 

1-500*1 

NO 

NO 

COMM:Low  A  High  Boiler  PHC 

1563 

S0006SO-030493-001 

SITE:BASEUIDE 

EXAC: 

1600 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

PHC 

1-500*1 

NO 

NO 

COMMiLoH  A  High  Boiler  PHC 

1564 

S0007SO-030493-001 

SITE:BASEUIDE 

EXAC: 

1610 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

PHC 

1-500*1 

NO 

NO 

COMM: Low  A  High  Boiler  PHC 

1565 

TBOOOD I -030593-003 
SITE: 

EXAC: 

CCIMM:TRIP  BLANK 

0720 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1566 

MU020GW-030593-001 

0815 

14.9 

6.62 

1570 

0.60 

6.70  MS/MSD 

BNA 

4-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  3 

MET 

2-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

6-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PNC 

2-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

6-40*1 

NO 

HCL 

1567 

MW021GU-030S93-001 

0830 

14.9 

6.92 

1310 

0.60 

6.82 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  3 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1568 

NW021WR-030593-002 

0840 

14.9 

6.92 

1310 

0.60 

6.82 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  3 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1569 

MW016GW- 030593 -001 

0930 

14.9 

7.07 

812 

0.60 

8.48 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  5 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 
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FIELD#  SAMPLE- ID  TIME  TEMP  pH  COND  PID  WTR-LVL  LABNOTES  RED  CONTAINERS  FLT  PRSRV 


1570  MU01«Mi-030593-002  0945  14.9  7.07  812  0.60 

SITEiSITE  5 
EXAC: 

COMM: 


1571  MU017GU-030593-001  1030  13.9  7.08  660  24.30 

SITE:SITE  5 
EXAC: 

COMM: 


1572  ER017RI -030593-002  1115  0.0  0.00  0  0.00 

SITE: 

EXAC: 

COHM.-EQUIP.  RINSATE 


1573  MU022GU-030593-001  1400  16.4  7.13  1620  1.80 

SITE:SITE  3 
EXAC: 

COMM: 


1574  MU019GU-030593-001  1420  16.9  7.75  647  0.80 

SITE:SITE  5 
EXAC: 

COMM: 


1575  TBOOOOI -030693-004  0715  0.0  0.00  0  0.00 

SITE: 

EXAC: 

COMM: TRIP  BLANK 

1576  MW010GW-030693-001  0910  12.7  6.80  1620  0.70 

SITE:SITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1577  MW023GW-030693-001  0825  15.0  7.39  1178  0.90 

SITE:SITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1578  MU006GW-030693-001  1015  15.6  7.17  950  148.00 

SITE:SITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1579  MW024GW-030693-001  1025  15.4  6.80  1150  0.70 

SITErSITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1580  MW025GW-030693-001  1345  16.3  6.80  1590  40.40 

S1TE:SITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1581  MW007GW-030693-001  1400  16.5  6.74  2540  180.00 

SITE:SITE  7 

EXAC: 

COMM:FLOATING  PRODUCT  (APPROX.  18  INCHES) 

1582  ER007R I -030693-003  1430  0.0  0.00  0  0.00 

SITE: 

EXAC: 

COMM:EQUIP.  RINSATE 


8.48 

BNA 

2-1000mI 

NO 

NO 

MET 

1-1000al 

.45 

HN03 

PNC 

3-40al 

NO 

HCL 

PNC 

1-1000al 

NO 

NO 

VOL 

3-40mI 

NO 

Ha 

6.70  MS/MSO 

BNA 

4-1000mI 

NO 

HO 

MET 

2-1000al 

.45 

NNOS 

PNC 

6-40mI 

NO 

Ha 

PHC 

2-1000nl 

NO 

NO 

VOL 

6-40nil 

NO 

HCL 

0.00 

BNA 

2-1000int 

NO 

NO 

MET 

l-IOOOml 

NO 

HN03 

PHC 

3-40ml 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

7.22 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

8.14 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

NET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

0.00 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

5.88 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

va 

3-40*1 

NO 

HCL 

5.12 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

4.25 

BNA 

2-1000*1 

NO 

HO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

va 

3-40*1 

NO 

HCL 

4.50 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1- 1000ml 

NO 

NO 

VOL 

3-40mt 

NO 

HCL 

3.45 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

va 

3-40*1 

NO 

HCL 

3.02 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

0.00 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

PHC 

1-1000*1 

NO 

HO 

VOL 

3-40*1 

W) 

HCL 
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FIELD# 

SAMPLE- ID 

TIME 

TEMP 

pH 

CONO 

PID 

UTR-LVL  LABNOTES 

REO 

CONTAINERS 

FLT 

PRSRV 

1583 

TBOOODI -030793-001 
SITE: 

EXAC: 

C0MM:TR1P  BLANK 

0715 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

va 

3-40MI 

NO 

HCL 

1584 

NU067GU-030793-001 

0830 

13.4 

6.97 

1130 

12.00 

4.24 

BNA 

2-100Qml 

NO 

NO 

SITE:APRON 

MET 

l-IOOOml 

.45 

HNOS 

EXAC: 

PNC 

3-40*1 

NO 

Ha 

COMM: 

PNC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1585 

ER067RI -030793-004 

0900 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

BNA 

2- 1000ml 

NO 

NO 

SITE: 

MET 

1-1000*1 

NO 

NN03 

EXAC: 

PHC 

3-40ml 

NO 

HCL 

COMM:EQUIP.  RINSATE 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1586 

NU065GW- 030793- 001 

0900 

14.8 

7.00 

990 

6.20 

4.93 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:APRON 

MET 

1-1000*1 

.45 

NN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

Ha 

1587 

NU066GU-030793-001 

0945 

14.4 

7.10 

1160 

1.20 

4.78 

BNA 

2-1000*1 

NO 

HO 

SITE:APRON 

NET 

1-1000*1 

.45 

HNa3 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1- 1000ml 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1586 

HW008GU-030793-001 

1015 

12.9 

7.10 

1290 

1.20 

4.76 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  2 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40ml 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

HO 

HO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1589 

MU011GW-030793-001 

1330 

13.5 

7.13 

794 

7.60 

5.24 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  2 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1590 

MU009CU-030793-001 

1400 

14.9 

7.10 

850 

1.80 

6.69 

BNA 

2-1000*1 

NO 

NO 

SITE:SITE  2 

MET 

1-1000*1 

.45 

HN03 

EXAC: 

PHC 

3-40ml 

NO 

HCL 

COMM: 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1591 

TBOOODI -030893-005 
SITE: 

EXAC: 

COMM: TRIP  BLANK 

0730 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1592 

OTOOOWT-030893-001 

0730 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

BNA 

2- 1000ml 

NO 

NO 

SITE: 

MET 

1- 1000ml 

NO 

HN03 

EXAC: Small  storage 

tank  of 

'  purge  water 

PHC 

1-1000*1 

NO 

NO 

COMM:Storage  tank  (Low  Boil) 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

VOL 

3-40*1 

NO 

HCL 

1593 

NU010GU-031 793-001 

0950 

12.8 

7.10 

1300 

0.00 

0.00 

PHC 

3-40*1 

NO 

HCL 

SITE:SIT£  7 

EXAC: 

COMM: 

VOL 

3-40ml 

NO 

HCL 

1594 

MW024GW-031 793-001 
SITE:SITE  7 

EXAC: 

COMM: 

1345 

14.5 

7.00 

1338 

0.00 

0.00 

PHC 

3-40ml 

NO 

HCL 

1595 

MW007GW-031793-001 

1515 

16.3 

6.40 

3080 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40ml 

NO 

HCL 

SITE:SITE  7 
EXAC: 

COMM: 


NVANO  SI  Report 
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F-1115 


04/05/M  NEVMA  ANG  FIELD  SAMPLES 


FIELD* 

SAMPLE- ID 

TIME 

TEMP 

P« 

COM) 

PID 

VTR-LVL  LABNOTES 

REQ 

CONTAINERS 

1596 

EROOORI -031793-001 
SITE: 

EXAC: 

COMM: 

1630 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

PHC 

VOL 

3-40mI 

3-40mI 

1597 

TBOOOOI -031793-006 
SITE: 

1700 

0.0 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

VOL 

3-40*1 

EXAC: 

COMM: 


NVANOSRc^ 

Hiil>Aprt]9M 


PACE:  5 

FLT  PRSRV 

NO  HCL 
NO  NCL 

NO  HCL 


F-1116 


REGION: 

ORGANIC  REGIONAL  DATA  ASSESSMENT 


VALIDATION  LEVEL:  C 
CASE  NO.: _ 

LABORATORY:  COMPUCHEM 

SAMPLES  START  #:  1545 
END  «:  1597 

DATA  ASSESSMENT  SUMMARY 


SITE:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
NUMBER  OF  SAMPLES /MATRIX 
WATER:  156  SOIL:  4 

REVIEWER  (IF  NOT  ESD) : _ 

REVIEWER’S  NAME:  DENNIS  MARTY 
COMPLETION  DATE:  03/01/94 


VOA  BNA 


1.  HOLDING  TIMES - 0  0 

2.  GC/MS  TUNE/INSTR.  PERFORM - O  O 

3.  CALIBRATIONS - M  M 

4.  BLANKS - M  M 

5.  SURROGATES - X  X 

6.  MATRIX  SPIKE /DUP. - X  X 

7.  OTHER  QC - 0  0 

8.  INTERNAL  STANDARDS - 0  0 

9.  COMPOUND  IDENTIFICATION - 0  0 

10.  SYSTEM  PERFORMANCE - M  M 

11.  OVERALL  ASSESSMENT - M  M 


PHC 

0 

M 

M 

X 

V 

0 

0 

o 

M 

M 


O  •  DATA  BAD  NO  PROBLBH8/OR  QUALITIBD  DOB  TO  MINOR  PROBLEMS. 
M  •  DATA  QUALIFIED  DUB  TO  MAJOR  PROBLEMS. 

Z  •  DATA  UNACCEPTABLE. 

X  •  PROBLEMS,  BUT  DO  NOT  AFFECT  DATA. 


ACTION  ITEMS I  Action  lt«u  aro  notad  in  the  error  ■oaaagos  includad  with  the  final  auaaary  report. 


AREAS  OF  CONCERN!  Problena  with  the  initial  and  continuing  callbrationa,  aa  wall  aa  problama  with  nathod  blank 
contamination. 


NOTABLE  PERFORMANCE  I 
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F-1117 


REGION: _ 

IRORQANIC  REGIONAL  DATA  ASSESSMENT 

VALIDATION  LEVEL:  C 

CASE  NO.:  SITE:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

NUMBER  OF  SAMPLES /MATRIX 

LABORATORY:  COMPUCHEM  WATER:  156  SOIL:  4 

REVIEWER  (IF  NOT  ESD) : _ 

REVIEWER'S  NAME:  DENNIS  MARTY 
COMPLETION  DATE:  03/01/94 

SAMPLES  START  #:  1545 
END  #:  1597 


DATA  ASSESSMENT  SUMMARY 

ICP  AA  HG  CYANIDE 


1.  HOLDING  TIMES -  0  0  0 

2.  CALIBRATIONS -  M  M  M 

3.  BLANKS -  M  M  M 

4.  ICS -  O 

5.  LCS -  0  0 

6.  DUPLICATE  ANALYSIS  -  000 

7.  MATRIX  SPIKE -  0  0  0 

8.  MSA -  0 

9.  SERIAL  DILUTION  -  0 

10.  SAMPLE  VERIFICATION -  0  0  0 

11.  OTHER  QC -  0  0  0 

12.  OVERALL  ASSESSMENT -  M  M  M 


O  -  DATA  HAD  NO  PROBLBMS/OR  QDALIFIBD  DUE  TO  MINOR  PROBUMS. 

M  -  DATA  QUALIFIED  DUE  TO  MAJOR  PROBLEMS. 

Z  m  DATA  UNACCEPTABLE. 

X  •  PROBLEMS,  BUT  DO  NOT  AFFECT  DATA. 

ACTION  ITEMS  I  Action  lt«n«  are  notad  in  tha  arror  naisaQaa  included  with  the  final  aunary  report. 

AREAS  OF  CONCERN!  Calibration  problems  and  problems  with  blank  contamination  is  tha  primary  problem  with  this  data  sat. 

NOTABLE  PERFORMANCE! 
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F-1118 

DATE: 03/01 /94 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD 
LABORATORY:  COMPUCHEM 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

1 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §il545 

ENDING  SAMPLE  it  1597 

PACKAGE 

DEFICIENCIES 

SUMMARY 

Total  number  of  S2unples:  59 

Analysis  Type 

Number  of  Analyses 

VOL  -  Volatiles: 

45 

BNA  -  Semi volatiles : 

38 

PHC  -  Petroleum  Hydrocarbons: 

45 

MET  -  Metals: 

29 

P_P  -  Pesticides: 

0 

ANI  -  Anions: 

0 

H_A  -  Halocarbons  and  Aromatics: 

0 

Sample  Type 

QC  Samples  as  a  %  of  Total  Seunples 

Duplicate  QC  water  S2unples: 

5.45% 

Duplicate  QC  soil  samples: 

0.00% 

MS/MSD  QC  water  seunples: 

0.00% 

MS/MSD  QC  soil  samples: 

0.00% 

Problem 

Number  of  Problems 

1. 

Holding  Times  exceeded: 

A.  Extraction  Holding  Times  exceeded: 

B.  Analysis  Holding  Times  exceeded: 

0 

0 

2. 

Tuning  problems  (VOL  &  BNA) : 

0 

3. 

Initial  Calibration: 

0 

4. 

Continuing  Calibration: 

63 

5. 

Surrogate  Recovery  outside  of  limits  (level  IV  or  D) : 

0 

6. 

Method  Blank  contamination: 

153 

7. 

Trip  Blank  or  Field  Blank  contamination: 

73 

8. 

MS/MSD  Recovery: 

2 

9. 

Matrix  Spike: 

23 

10. 

Blank  Spike: 

0 

11. 

Internal  Standards: 

0 

12. 

PHC  Calibration: 

0 

13. 

Field  Duplicate: 

12 

14. 

PEST/PCB  Continuing  Calibrations: 

0 

15. 

PEST/PCB  Instrument  Performance: 

0 

16. 

Metals  Curve  Validation: 

24 

17. 

Metals  Calibration: 

0 

18. 

Laboratory  Control  Samples: 

1 

19. 

ICP  Interference: 

0 

20. 

ICP  Serial  Dilution: 

19 

21. 

PHC  Sample  Result  Verification: 

0 

Ratio  of  detects  with  changed  flags  to  total  detects:  194  /  998 
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F-1119 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
LABORATORY:  COMPUCHEM 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  »:J545  _ 


DATE: 03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  ill  1597 


PACKAGE  DEFICIENCIES  SUMMARY 


NONDETECT  ERROR  SUMMARY 


Problem 


1.  Holding  Times  exceeded: 

A.  Extraction  Holding  Times  exceeded: 

B.  Analysis  Holding  Times  exceeded: 

2.  Tuning  problems  (VOL  &  BNA) : 

3.  Initial  Calibration: 

4.  Continuing  Calibration: 

5.  MS/MSD  Recovery: 

6 .  Matrix  Spike : 

7 .  Blank  Spike : 

8.  Internal  Standards: 

9.  PHC  Calibration: 

10.  PEST/PCB  Continuing  Calibrations: 

11.  PEST/PCB  Instrument  Performance: 

12.  Metals  Curve  Validation: 

13.  Metals  Calibration: 

14.  Laboratory  Control  Samples: 

15.  ICP  Interference: 

16.  ICP  Serial  Dilution: 

17 .  PHC  Sample  Result  Verification: 


Number  of  Problems 


0 

0 

0 

45 

604 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

257 

0 

20 

0 

1 

0 


Ratio  of  detects 


with  changed  flags 


Changed  to  UJ: 
Changed  to  R. : 
to  total  detects: 


847 

7 

854  /  4280 
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DATE: 03/01/94 


F-1120 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

LABORATORY:  COMPUCHEM 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *tl545  _ ENDING  SAMPLE  hi  1597 


PACKAGE  DEFICIENCIES  SUMMARY 

Illegible  Information: 

Missing  Information  (Lab  Report):  The  electronic  transfer  files  for  this 
package  were  not  in  the  correct  format. 

Missing  QC  Information: 

Transcription  Errors: 

Logbook  Problems: 

Request  for  Analysis  Problems: 
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F-1121 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
LABORATORY:  COMPUCHEM 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  «:J545 


DATE: 03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


PACKAGE  DEFICIENCIES  SUMMARY 
NONCONFORMANCE  CALIBRATIONS  FOR  ORGANIC  ANALYSES 


ANALYSIS 

TYPE 

CAL 

TYPE 

DATE 

BNA 

INIT 

05/05/92 

VOL 

INIT 

03/10/93 

VOL 

INIT 

03/11/93 

BNA 

CONT 

03/08/93 

BNA 

CONT 

03/09/93 

BNA 

CONT 

03/10/93 

BNA 

CONT 

03/11/93 

BNA 

CONT 

03/11/93 

BNA 

CONT 

03/12/93 

BNA 

CONT 

03/12/93 

BNA 

CONT 

03/12/93 

BNA 

CONT 

03/17/93 

VOL 

CONT 

03/08/93 

VOL 

CONT 

03/08/93 

VOL 

CONT 

03/09/93 

VOL 

CONT 

03/11/93 

VOL 

CONT 

03/19/93 

NUMBER  OF 

COMPOUNDS 

%RSD>40% 

%RSD>30% 

%RSD>25% 

0920 


1149 


0958  3 


2255  2 


2322  3 


1137 


1600  2 


2220  3 


1913 


1145 


2209 


1027  2 


0303 


0853  5 
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F-1122 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

LABORATORY:  COMPUCHEM  LABORATORIES  INC 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  _ DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


DEFINITIONS  OP  QUALIFYING  Q  CODES 


Final  Q  codas  ara  datansinad  by  tba  flagging  logic  found  in  tha 
U.S.  EPA  Functional  Ouidalinas  for  tha  Validation  of  Organic  and 
Inorganic  Data  (2/1/1988,  7/1/1988,  and  6/1991).  Tha  dafinitions 
below  for  Q  codes,  are  taken  from  these  documents. 


J  Tha  analyte  was  positively  identified;  the  associated 

numerical  value  is  the  approximate  concentration  of  the 
analyte  in  the  sample. 

N  The  analysis  indicates  the  presence  of  an  analyte  for 
which  there  is  presumptive  evidence  to  stake  a 
"tentative  identification". 

NJ  The  analysis  indicates  the  presence  of  an  analyte  that 
has  been  "tentatively  identified",  and  the  associated 
numerical  value  represents  its  approximate  concentration. 

P  This  flag  is  used  for  a  target  analyte  when  there  is  a 
greater  than  25%  difference  for  detected  concentrations 
between  two  GC  columns.  The  lower  value  is  reported 
and  flagged  with  a  "P". 

UJ  The  analyte  was  not  detected  above  the  reported  sample 
quantitation  limit.  However,  the  reported  quantitation 
limit  is  approximate  and  stay  or  may  not  represent  the 
actual  limit  of  quantitation  necessary  to  accurately 
and  precisely  measure  the  analyte  in  the  sample. 

R  The  sample  results  are  rejected  due  to  serious 

deficiencies  in  the  ability  to  analyze  the  sample  and 
meet  quality  control  criteria.  The  presence  or  absence 
of  the  analyte  cannot  be  verified. 
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F-1123 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  SNA  -  HOLDING  TIMES 
REVIEWER:  DENKIS  MARTY 
BEGINNITTG  SAMPLE  i:1546 


DATE: 02 12 6 194 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  f:1592 
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DATE: 02/26/94 


F-1124 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  INITIAL  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545  


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i):1597 


CALXBRA. 

DATE 

COMPOUND 

SDG 

Mtri 

R]tr3 

iutr3 

RRP4 

Rjtr5 

RRPC 

CHXC 

RRFX 

IRSD 

CEX  IRSD 
LXMXT 

ERRAT 

COMP 

03/09/93 

4-NXTROPHBNOL 

1570 

0.104 

0.182 

0.174 

0.173 

0.173 

0.161 

Eflj 

0.161 

20.0 

T 

T 

03/09/93 

BX8 ( 2 -CRLOROBTHOXY ) MBTHANS 

1570 

0.555 

0.524 

0.526 

0.495 

0.479 

0.516 

T 

0.516 

BE 

T 

F 

03/09/93 

DI-N-OCTTLPBTHAIATE 

1570 

1.394 

1.657 

1.906 

2.080 

2.090 

1.825 

T 

1.825 

16.3 

T 

T 

03/09/93 

PBNTACHLOROPBSNOL 

1570 

0.100 

0.147 

0.138 

0.147 

0.148 

0.136 

T 

0.136 

15.1 

T 

F 

03/09/93 

PTRENE 

1570 

1.772 

1.639 

1.659 

1.617 

1.605 

1.658 

T 

1.658 

T 

F 

05/05/92 

2 , ^-DINITROPHENOL 

1545 

0.064 

0.105 

0.180 

T 

0.131 

F 

mm 

05/05/92 

3,3* -DICHLOROBENZ IDINE 

1545 

0.152 

0.096 

0.175 

0.126 

T 

0.126 

F 

T 

05/05/92 

3-NITROANILINE 

1545 

0.106 

0.142 

0.099 

0.189 

0.283 

T 

0.164 

F 

T 

05/05/92 

4-CHLOROANILINE 

1545 

0.187 

0.116 

0.203 

0.354 

0.397 

0.251 

T 

0.251 

47.3 

F 

T 

05/05/92 

4-NITROANILIHZ 

1545 

0.138 

0.170 

0.183 

0.270 

0.396 

0.231 

T 

0.231 

45.0 

F 

T 

05/05/92 

BENZO(A)pyREKE 

1545 

0.942 

0.937 

0.995 

1.066 

1.120 

1.012 

T 

1.012 

mm 

T 

F 

05/05/92 

HEXACHLOROETHANE 

1545 

0.780 

0.816 

0.840 

0.950 

0.913 

0.860 

T 

0.860 

8.2 

T 

F 

05/05/92 

N-NITROSODIPHENYXAMINE  (1) 

1545 

0.503 

0.313 

0.477 

0.605 

0.695 

0.519 

T 

0.519 

27.7 

T 

T 

OS/12/92 

2 , 4  r  6-TRZCHLOROPRENOL 

1590 

0.424 

0.389 

0.388 

0.393 

0.401 

0.399 

T 

0.399 

■B 

T 

r 

05/12/92 

2-KETHYLPHENOL 

1590 

1.399 

1.434 

1.377 

1.370 

1.325 

1.381 

mm 

T 

F 

06/12/92 

4-NITROPHENOL 

1570 

0.310 

0.441 

0.432 

0.389 

T 

0.389 

14.1 

T 

T 

06/12/92 

BENZ  0 { A ) ANTHRACENE 

1590 

1.151 

1.134 

1.138 

1.104 

1.082 

1.122 

T 

1.122 

mm 

T 

F 

06/12/92 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

1570 

0.881 

0.829 

0.845 

0.952 

T 

0.952 

14.7 

T 

F 

06/12/92 

CARB AZOLE 

1570 

0.99  j.887 

0.857 

0.850 

0.786 

T 

0.875 

8.7 

T 

F 

06/12/92 

ISOPHORONE 

1570 

0.870 

0.889 

0.874 

0.857 

0.894 

0.877 

T 

0.877 

■B 

T 

F 

06/12/92 

N-NITROSODIPHENYLAMINE  (1) 

1590 

0.583 

0.582 

0.591 

EBI 

0.60B 

mm 

T 

T 
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F-1125 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  SNA  -  INITIAL  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  _ ENDING  SAMPLE  4:1597 


Calib. 

Data 

Coapound 

SDG 

t  RSD 

Largaat 

Bxeludad 

RSD  Chk 
>  301 

I  RSD 

Sullast 

Excladad 

RSD  Chk 
>  30% 

05/05/92 

2 , 4-DINITROPHSNOL 

1545 

37.4 

T 

39.8 

F 

05/05/92 

3,3- -DICHLOROBENZ IDINE 

1545 

29.0 

T 

38.8 

F 

05/05/92 

3-NITROANILIHZ 

1545 

30.8 

F 

49.4 

F 

05/05/92 

4  -CSLOROANILIIIX 

1545 

44. ( 

F 

42.0 

F 

05/05/92 

4-NlTROANILINZ 

1545 

29.7 

T 

67.3 

F 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1126 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTINUING  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545  


DATE: 02/25/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *il597 
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F-1127 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  SNA  -  CONTINUING  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  It:  1545 


CALIBRA. 

DATS 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


1,2,4  -TRICHLOROBBNZENE 


03/12/93  1137  4,«-DimTRO-2-M2THTLPHEHOL 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


m 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/12/93 


03/17/93 


03/17/93 


imjji 


4 - BROMOPHSRIX^PHBHTLBTHER 


4-NZTROPHBNOL 


2 , 4-DINZTROPRENOL 


3,3* -DZCBLOROBBNZIDZNB 


3-NITROAMILIllB 


4  -  BROMOP  RBHTZr-P  BEKYLETRER 


4-CHLOROANZLZNB 


4-NITROPBBMOL 


D1 BENZ ( A , B ) ANTHRACENE 


REXACRLOROBENZENE 


INDENO (1,2, 3-CD ) PYRENE 


N-NITROSODZPRENYLAMINE  (1) 


KZTROBEN2ENE 


PENTACHLOROPHENOL 


2,2*  -OXYBZS  ( l^^CHLOROPROPAKE ) 


2,2* -OXYBZS  ( 1-CHLOROPROPANE ) 


3,3* -DZCHLOROBENZ  ZOZNB 


3,3*  -DICHZiOROBENZ  ZDZNE 


BZS ( 2 -CRLOROETBOXY ) KETHANE 


BZS ( 2 -ETBYLRSXYL)PBTRALATE 


BZS ( 2 -ETBYLHEXYL ) PBTHAIATE 


BUTYLBENZ YLPHTHALATE 


BUTYLBBNZ  YLPBTHALATB 


OZ 'N'BUTYLPHTHAIATE 


DZ-N-BUTYZ.PHTHALATE 


DZ-N-OCTYLPHTHALATE 


DZ-N-OCTYLPHTHALATE 


DZBTHYLPRTHALATE 


REXACHLOROBENZENE 


2220  BEXACHLOROBENZENE 


HEXACHLOROBUTADZENE 


2,2* -OXYBZS  ( l-CHLOROPROPANE) 


3,3* -DZCHLOROBENZ  ZDZNE 


1913  4-NZTROPHXNOL 


BENZO ( X ) PLUORANTRENE 


BZS ( 2 -ETRYLHEXYL) PHTHALATE 


1913  BUTYLBEN2 YLPHTHAIATB 


DI -N-BUTYLPHTHAIATE 


DI -N-OCTYLPHTHALATE 
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F-1128 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  ENA  -  TUNING 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:i545 _ ENDING  SAMPLE  iil59 7 _ 


sxxs 

LAB  ID  RDMBXR 

COKPOOMD 

m 

FORM 

■ 

443  m/t 

ttxuam 

AStm 

442  m/u 

RZIATIVB 

ABOM 

CALC 

1  ABDV 

LAB 

1  ABOM 

CALC 

XXROit 

LIMIT 

1545 

DF930308A21 

DPTPP 

Y 

11.40 

67.20 

16.96 

16.90 

P 

P 

1545 

DP930309A21 

DFTPP 

Y 

12.90 

73.70 

17.50 

17.50 

P 

T 

1545 

DP930310A21 

DFTPF 

T 

T 

12.00 

68.70 

17.47 

17.50 

P 

T 

1545 

DP930311B21 

Drrp? 

T 

Y 

15.20 

77.20 

19.69 

19.70 

P 

1570 

930311A07 

DPTPP 

T 

Y 

15.30 

77.60 

19.72 

19.70 

P 

1570 

930311B0S 

DPTPP 

Y 

12.30 

51.60 

23.84 

23.80 

P 

p 

1570 

930312A07 

DPTPP 

Y 

Y 

13.80 

73-90 

18.67 

18.70 

P 

T 

1570 

930312B05 

DPTPP 

Y 

Y 

14.70 

72.30 

20.33 

20.30 

P 

T 

1590 

930312B05 

DPTPP 

Y 

Y 

14.70 

72.30 

20.33 

20.30 

P 

T 
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F-1129 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:02f27l94 

ANALYSIS:  BNA  -  SURROGATE  RECOVERY 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4  i  1545 _ ENDING  SAMPLE  » :1597 


8D6 

QOXSnOR  1 

QOSSnoR  2 

QOISTIOH  3 

QOZSTIOII  4 

QUSSnOR  5 

QOBSnOI  ( 

1S45 

T 

T 

T 

F 

F 

1570 

T 

T 

T 

F 

F 

1590 

T 

T 

T 

F 

F 

QuMtion  1) 
3 1 

^•■tlon  3) 
Quaatien  4) 
bastion  5) 
bastion  6) 


Kara  raeevarlaa  on  foza  III  aarifiad? 

Wara  all  raeovarias  >•  10%? 

Waa  aurrooata  raeovaty  a  problanl 

If  3)  ia  T,  ia  thara  avldanea  of  purging,  rainjactlon,  or  ra-axtractlon? 
Nara  thara  ttra  blanks  with  surrogataa  outaida  crltaria? 

Kara  thara  two  or  nora  analysaa  for  a  fraction? 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  BLANKS 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i545 


F-1130 


DATE:02f27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 11597 


Buunc  mniBKR 


SANPLI  TIPS  COKPOOXD 


BIS  (  2 -RHTLHBXTL )  PBTBkLATB 


BIS  (  2 -BTHTLHBZTL )  PRHIOAn 


lABORBTORT  MtTIFXCT 


BIANK  CONTAMINAMT 


BLASX  CORTAMIHAMT 


BIS  ( 2-BTHTLBEXTl.)PHT»IATB 


OIETHrLPBTBALATK 


lABORATORy  ARTIFACT 


BIS  ( PBERTLERE )  BTHANONB 


BIS  ( 2-ETHTLHEZYL )  PBTHALATB 


BIS  ( 2-BTHTLBZXTL)PBTHALATE 


ETBANB,  l-MBTBO]nr-2-(HETBOXY 


qWKMOWl  CARBOXYLIC  ACID 


BI S  (  2 -ETHYLHBXTL  )  PBTBALATE 


BOTYLBENZYLPHTHALATE 


BIS  ( 2-ETHYLHEXYL  )  PBTBALATE 


BUTYLBERZYLPBTBALATE 


DIETBYLPBTHALATE 


LABORATORY  ARTIFACT 


BIS  ( 2-ETHYLBEXYL )  PBTBALATE 


BUTYLBENZYLPBTBALATE 


■  laboratory  ARTIFACT 


BI8(  2-BTBYLBEXYL)PBTHALATE 


LABORATORY  ARTIFACT 


UNKNOWN  BYDROCARBON 


UNKNOWN  BYDROCARBON 


BIS(  2-BTBYLRBXYL)PBTBALATE 


RT  TCL  or  TIC 


16. (S  TIC 


S.C3  TIC 


7.35  TIC 


8.17  TIC 


8.28  TIC 


14.38  TIC 


15.52  TIC 


15.58  TIC 


13.28  TIC 


10.98  TIC 


10.67  TIC 


9.62  TIC 


7.73  TIC 


2.00  jfjg/L 


2.00Uig/L 


59.00hig/L 


8.00  |ig/X. 


18.00  Ug/z* 


4.00  pg/L 


13.00 


3.00  pg/L 


4.00  mg/L 


6.00  Mg/x* 


5.00  mg/L 


3.00Mig/L 


4.00  pg/L 


3.00  mg/L 


4.00  pg/L 


5.C0  pg/L 


1.00  pg/L 


3.00  pg/L 


5.00  pg/L 


13.00  pg/L 


32.00  pg/L 


4.00  pg/L 


2.00  pg/L 


6.00  pg/L 


5.00  pg/L 


4.00  pg/L 


4.00  pg/L 


7.00  pg/L 


2.00  pg/L 


2.00  pg/L 


3.00  pg/L 


3.00  pg/L 


4.00  pg/L 


2. 00 I pg/L 


1.00  pg/L 


10.00  pg/L 


5.00  pg/L 


2 .00  pg/L 


2.00  pg/L 


2.00  pg/L 


61.00  pg/L 


3.00  pg/L 


1 .00  pg/L 


6.00  pg/L 


4.00  pg/L 


3.00  pg/L 


7.00  pg/L 


e. 00  pg/L 


3.00  pg/L 


3.00  pg/L 
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F-1131 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT*  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  BLANKS 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  if:  1548 


DATE:02l27/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1592 


F-1132 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:02I27I94 

ANALYSIS:  BNA  -  MS/MSD 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545   ENDING  SAMPLE  4 ’.1597 


I 

I- 


SAMPLE 

HUMBER 

SAMP 

TIPS 

SDG 

CONPOURD 

SPZXE 

ADDED 

SAMPLE 

RESULT 

MATRIX 

SPIKE 

MSD 

m 

m 

MSD 

% 

rail 

i£3 

CAL 

RPD 

RPD 

VER 

1$6C 

1545 

1 , 4-DICBLOROBBIIXm 

100.00 

0.00 

35.26 

44.02 

35.26 

r 

44.02 

□i 

msL 

1SS6 

1545 

4-RITItOPHSI(OI, 

150.00 

0.00 

103.70 

123.20 

69.13 

T 

82.13 

□i 

BB 

d 

156C 

1545 

100.00 

0.00 

44.23 

60.22 

44.23 

P 

60.22 

m 

EE 

T 

1566 

1545 

■-NITROSO-DI-II-PROPTLAKIII1 

100.00 

0.00 

38.30 

45.92 

38.30 

F 

45.92 

m 

ED 

m 

1566 

1545 

PYRENE 

100.00 

0.00 

46.55 

69.77 

46.55 

T 

69.77 

□i 

bq 

c 

1571 

1570 

2 , 4-DINITROTOLUBNB 

50.00 

0.00 

49.68 

50.53 

99.76 

F 

101.06 

F 

-1 

T 

1571 

1570 

4-NZTROPHENOL 

75.00 

o.ot 

74.52 

78.82 

99.36 

P 

105.09 

F 

-6 

1571 

1570 

PENTACRLOROPHBNOL 

75.00 

0.00 

83.45 

84.70 

111.27 

F 

112.93 

F 

-1 

c 

1590 

1590 

4 -CHLORO- S-MBTHYLPHENOL 

75.00 

0.00 

81.67 

76.85 

106.89 

F 

102.47 

F 

6 

1590 

1590 

4-RITROPBBllOL 

75.00 

0.00 

72.44 

75.22 

96.59 

F 

100.29 

T 

-4 

T 

1590 

1590 

PENTACHLOROP  KENOL 

75.00 

1.51 

82.96 

85.33 

108.60 

F 

111.76 

r 

Bi 

E 
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F-1133 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  BNA  -  FIELD  DUPLICATES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  (^:1545_ ENDING  SAMPLE  in  1597 


SDG 

SAMPHUN 

SANPTTPB 

DOPTTBB 

COMPOUND 

RI 

SAMP  COR 

DOP  COM 

RPD 

1S4S 

1551 

1552 

NR 

1 , 2  -DICHLOROBXRXSn 

5.00 

11.00 

75.00 

1545 

1551 

1552 

WR 

1 , 3-DICRLOROBnXBm 

2.00 

3.00 

40.00 

1545 

1551 

1552 

NR 

1 , 4-DICHLOROBBnBMX 

2.00 

4.00 

66.67 

1545 

1551 

1552 

NR 

BIS  (  2-ETRTl.BXZTL)PBTBkLATK 

5.00 

7.00 

33.33 

1545 

1551 

1552 

NR 

01  -N-BOTXLPBTBRLAIB 

1.00 

2.00 

66.67 

1545 

1551 

1552 

NR 

NAPHTHALENE 

9.00 

17.00 

61.54 

1545 

1551 

1552 

NR 

VOA  TCL 

5.07 

8.00 

10.00 

22.22 

1545 

1551 

1552 

NR 

VOA  TCL 

5.43 

53.00 

71.00 

29.03 

1545 

1567 

1568 

NR 

BIS  ( 2-ETHYLHE)CYL)PHTHAIATB 

2.00 

6.00 

100.00 

1545 

1567 

1568 

NR 

UNKNONN 

16.42 

2.00 

10.00 

133.33 
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F-1134 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  LAB  DUPLICATES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  %ll545  


DATE: 02/27/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


I 


SD6 


SANPHUN 


8AMPTT7B 


DUTinm 


DUPTTPB 


DZLOTIOM 


CMPOOBD 


RT 


SAMP  CON 


DOP  CON 


RPD 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


3 -NBTBZLNAPBTHALBNB 


8000.00 


9800.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


ACBNAPBTBXNB 


340.00 


330.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


ANTNUACBm 


310.00 


380.00 


31.3 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


aSN10(A)AMTBIIACSNX 


380.00 


330.00 


18.3 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


BlRtO(A)PTItSHZ 


180.00 


190.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


BENXO  (  B  )  PLOORANTHBNZ 


290.00 


330.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


BENZ  O  (  K  )  PLOORANTHEME 


290.00 


320.00 


9.8 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


BIS  (  2 -ETBYLHEXYL  )  PBTBALATE 


160.00 


190.00 


i 

32.2 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


CHRTSENE 


330.00 


380.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


IS. 00 


DIBENZOPURAM 


130.00 


180.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


ETHTLMETHTLBEHZEMS 


8.10 


18000.00 


48000.00 


1570 


1581 


1581 


1570 


1581 


1581 


DL 

DL 


15.00 


FLDORANTBEKE 


680.00 


700.00 


15.00 


PLOORENE 


220.00 


300.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


HAPETBALEMB 


6400.00 


6900.00 


7.5 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


PHENAMTEREMB 


650.00 


760.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


PTREHB 


610.00 


780.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


SUBSTITUTED  BENZENE 


4.95 


15000.00 


43000.00 


96.5 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


ONENCMN 


5.67 


11000.00 


28000.00 


3 

86.4 


1570 


1581 


1581 


15.00 


ONKMONN 


8.62 


11000.00 


28000.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


DNENOWN  BTDROCARBON 


6.62 


21000.00 


53000.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


UNKNOWN  BTDROCARBON 


8.30 


16000.00 


45000.00 


95^ 

98^ 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


8.78 


9900.00 


28000.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


9.02 


20000.00 


59000.00 


1570 


1581 


1581 


DL 


15.00 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


9.75 


17000.00 


36000.00 


71.7 
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F-1135 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE: 02 /27/P4 

ANALYSIS:  SNA  -  INTERNAL  STANDARDS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  inl545  ENDING  SAMPLE  *il597 


SDG 

FORM  RUMBBR 

DXTB 

TINS 

CONPOOND 

SXNPU 

RiniBSX 

SXMPLX 

TYPE 

ARXX 

COURTS 

RSTBHTIOR 

TINS 

1545 

930308X21 

03/08/93 

IIXPBTBXLSIIB-<18 

1547 

T 

T 

154S 

930308X21 

03/08/93 

0920 

PBRTLEin-<112 

1550 

T 

T 

1545 

930309X21 

03/09/93 

XCBXXPBTHBIlE-dlO 

1552 

WR 

T 

T 

1545 

930309X21 

03/09/93 

PHBHXIITHRBIIS-dlO 

1546 

T 

T 

1545 

930310X21 

03/10/93 

0958 

XCBRXPBTHSRS-dlO 

1558 

ER 

T 

T 

1545 

930310X21 

03/10/93 

0958 

CBRySEHB-cll2 

1556 

PB 

T 

T 

1545 

930311B21 

03/11/93 

1 , 4-OICHLOROBENZEHB-d4 

1568 

WR 

T 

T 

1545 

930311B21 

03/11/93 

i-vm 

CHRYSEKB-dl2 

1569 

T 

T 

1545 

930311B21 

03/11/93 

PBENXNTBRENE-d  10 

1567 

T 

T 

1570 

930311X07 

03/11/93 

[53 

XCENXPBTHENE-d  1 0 

1570 

WR 

T 

T 

1570 

930311X07 

03/11/93 

PERTLENE-dl2 

1574 

T 

T 

1570 

930311B05 

03/11/93 

[Ujj 

1 , 4-DICHLOROBEN2ENE-d4 

1584 

T 

T 

1570 

930311B05 

03/11/93 

CBRySBNB-dl2 

1588 

T 

T 

1570 

930312X07 

03/12/93 

1 , 4-DICBLOROBEMZBtiE-d4 

1573 

T 

T 

1570 

930312X07 

03/12/93 

Q5J 

CBRySENE-dl2 

1572 

KR 

T 

T 

1570 

930312B05 

03/12/93 

CBRySBNB-dl2 

1589 

T 

T 

1570 

930312B05 

03/12/93 

NXPHTEXLENE-dS 

1589 

T 

T 

1590 

930312B05 

03/12/93 

NXPBTHXLENE-d8 

1590 

T 

T 

1590 

930312B0S 

03/12/93 

PERyLERE-dl2 

1592 

PB 

T 

T 
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F-1136 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J545 


DATE:02/27/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §tl597 


TCU  CONPOOMD 
TIC 


1 , 2-DZCHZ.OROBSlfSnfB 


I,  3-DZCBLOROBmBlf8 


1 , 4  -DZCHLOROSmSMB 


2  ,  l-OZKBTBTXiPRBMOL 


2 -MBTHrLlIAPBTHJa.BIfB 


TCL  U-METHYLPBBNOL 


ACENAPBTHBHB 


ANTHRACENE 


BBNZO ( A ) ANTHRACENE 


BBNZO<A)PTRSNB 


BBNZO ( B ) FLUORANTHENE 


BENZO ( X } FLUORANTHENE 


TCL  BIS(2-ETHYLHBXYL)PBTHALATB 


BUTTLBENZ  YLPHTBALATB 


CARBAZOLE 


DZ-N-BUTTLPBTRALATB 


DIBENZOFURAN 


DIETHTLPHTHALATB 


TCL  FLUORANTHENE 


TCL  PLUORENB 


TCL  I  NAPHTHALENE 


PENTACHLOROPHENOL 


TCL  I PRENANTHRBNE 


TCL  PHENOL 


TCL  PYRENE 


1 - KETHTLNAPBTBALBNS 


2 , 5-PTRROLlDINEDZONE,  1-PROP 


2 -CYCLOHEXEN- 1 -OL 


2 -CYCLOKEXEN - 1 -ONE 


TIC  I BENZOPHENONE 


BENZOPHENONE 


BZS ( PBENYLENE ) ETRANONE 


BLANK  CONTAMINANT 


BLANK  CONTAMINANT 


BLANK  CONTAMINANT 


TIC  I  BLANK  CONTAMINANT 


BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  I  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  I  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 


TIC  BLANK  CONTAMINANT 
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F.1137 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1545 


DATE: 02/2 7/5 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J557 


MATRIX  HUMBER  OF  HIGH  COB 
SAMPLES 


BLAME  COHTAMIHAMT 


CTCLOPERTASILOXANE,  DECANETH 


CTCLOPEHTASILOXARB,  DECANETH 


D I  STBTZaBSN  Z  BUB 


DIMBTRYLBBfZOZC  ACID 


DIKETHYLBBNZOIC  ACID 


BTHYLDIMBTHYLBEN2BNE 


ETHYLDINZTBYLBBtZ ENB 


BTHYLMETHYLBENZBHB 


ETHYLNBTHYLBSNZBMB 


ETHYLMBTHYX3BNZ  SNB 


ETHYLHETHYLBENZENB 


ETHYUIBTRYLBENZENS 


ETBYLMETHYLBENZ  EKE 


ETHYLMETRYT^ENZENE 


ETBYLMETHYLBENZEIUB 


ETEYLMETHYLBEHZEIfB 


ETHYLKETHYLBENZ  ENE 


ETHYLMETBYLBENZENE 


BTHYLMETHYLBENZ  BNE 


ETHYLMETHYLCYCLOHEXANE 


TIC  LABORATORY  ARTIFACT 


TIC  LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


LABORATORY  ARTIFACT 


KETHYLPROPYLBBNZENE 


TIC  METHYLPROPYLBENZENB 


TIC  SUBSTITUTED  BENZENE 


TRI KBTRYLBENZ ENE 


TIC  TRIKETHYLBENZENE 


TIC  TRIMBTHYLBBN2ENE 


UNKNOWN 


TIC  UNKNOWN 


8.00 


2.00 


S.OO 


5.00 


7.00 


7.00 


5.00 


12.00 


10.00 


11.00 


10.00 


7.00 


6.00 


46000.00 


10.00 


15.00 


14.00 


9.00 


17.00 


24.00 


30000.00 


3.00 


2.00 


32.00 


12.00 


7.00 


19.00 


32.00 


4.00 


17.00 


12.00 


59.00 


7.00 


26.00 


13.00 


16.00 


4.00 


43000.00 


19^00.00 


10.00 


43000.00 


19.00 


16.00 


34.00 


46.00 


13.00 


21.00 


2 


4.00 


55000.00 


S.OO 


2.00 


4.00 


5.00 


7.00 


7.00 


5.00 


12.00 


10.00 


11.00 


10.00 


7.00 


6.00 


16000.00 


10.00 


15.00 


14.00 


9.00 


17.00 


24.00 


30000.00 


3.00 


2.00 


29.00 


6.00 


6.00 


15.00 


32.00 


4.00 


17.00 


12.00 


59.00 


3.00 


23.00 


13.00 


16.00 


4.00 


43000.00 


19000.00 


10.00 


15000.00 


19.00 


16.00 


34.00 


48.00 


13.00 


21.00 


23.00 


4.00 


55000.00 


S.OO 


2.00  NA 


4.50  HA 


5.00  HA 


7.00  HA 


7.00  NA 


5.00  NA 


12.00  HA 


IC.OO  NA 


11.00 


10.00  NA 


7.00  NA 


6.00  NA 


31000.00  NA 


10.00 


15.00  NA 


14.00  NA 


9.00  NA 


17.00  NA 


24.00  NA 


30000.00  NA 


3.00  NA 


2.00  NA 


30.33  NA 


9.00  NA 


6.50  NA 


17.00  HA 


32.00  NA 


4.00 


17.00  NA 


12.00  NA 


59.00  NA 


5.00  NA 


24.50  NA 


13.00  NA 


16.00  NA 


4.00  I NA 


43000.00  NA 


10.00  NA 


29000.00  NA 


19.00  NA 


16.00  NA 


34.00  NA 


46.00  NA 


13.00  NA 


21.00  NA 


23.00 

NA 

4.00 

NA 

55000.00 

NA 
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F-1138 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  If:  1545 


DATE:02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 
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F-1139 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  SNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATE: 02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1140 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  It :  1545 


DATE : 02/2 7 /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i 11597 


ffVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1141 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


T)ATEi02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


TCL/  COKPOUIID 
TIC 


NKHtlX  MUMBZX  OF  BIGB  COB 
SAHFLBS 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1142 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATE : 02/2 7 /P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 \ 1597 


NVANG  SI  Report 
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TCL/  ctMcnrawrioR 
TIC 


C1IIT8  Q  7UW2 


F-1143 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *11545 


DATE:02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *tl597 


NVANG  SI  Report 
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F-1144 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J545 


DATE: 02/2 7/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J597 


NVANG  SI  Report  1 

Final  -  April  1994 

1 

F.1145 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:1545 


DATE: 02/2 7/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1146 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i545 


DATE:02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


2 , 5-?YRROLIDlN®DIOHB,  l-PROI> 


TCL/  COKCSimtATIOII  OVITS  0  FXA6 
TIC 


7.00  pg/L 


1.00  ^g/L 


2.00  h/g/L 


4.00lpg/L 


15.00  mg/L 


3.00  ^g/L 


2.00Uyg/L 


3.00  pg/L 


10.00  ^g/L 


e.OO  mg/L 


6.00  pg/L 


2.00  pg/L 


20.00  pg/L 


3.00  pg/L 


1.00  pg/L 


1.00  pg/L 


67.00  pg/L 


5.00  pg/L 


2.00  pg/L 


16.00  pg/L 


4.00  pg/L 


2.00  pg/L 


4.00  pg/L 


17.00  pg/L 


9.00  pg/L 


5.00  pg/L 


2.00  pg/L 


1.00  pg/L 


13.00  pg/L 
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F-1147 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:I545 


DATE : 02/2 7 /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SANPLS  SAMPLE  SAMPLE  SDG 

mmSER  TTPB  OILOTIOR 


TCL/  COHCBETItATIOK  miTS  Q  FLAG 
TIC 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  -CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DEN*"^S  MARTY 
BEGINNING  §:1545 _ _ 


F.1148 


DATE : 02/2 7 /S 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §‘.1597 


TCL/  CORCXRTItATIOII  OMITS  0  TIMS 
TIC 


NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-1149 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:I545 


DATE:02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J597 


SAMPLS 

KDMBBR 


SAMPLB 

TYPE 


TCL/  CORCBIVTIIATIOII  UVXT8  Q  FLAG 
TIC 


15000.00  hig/L 


55000.00  vg/i* 


13000.00  A/9/L 


11000.00  pg/L 


.  00  l^ig/L 


).00  pg/L 


} .  00  pg/L 


).00  pg/L 


).00Uyg/L 


}.00Uig/L 


).00  yg/L 


KOO  ^g/L 


1.00  vg/L 


1.00  ^g/L 


KOOpg/L 


>.00  fjg/L 


1.00  pg/L 


K00\pg/L 


1.00  pg/L 


1.00  pg/L 


>.00  pg/L 


1 .00  pg/L 


>.00  pg/L 


1.00  pg/L 


>.00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 


00  pg/L 
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F-1150 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  BNA  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J545 


SANPU 

NUHBER 


8AMP1.B  SANPLB 
TTPB  DILUTION 


DATE: 02/27/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  1^:1597 


rCL/  CONCXHTRATION  UNITS  Q  FLAG 
TIC 


4S000.00  pg/L 


21000.00 


SfOOO.OO  mg/L 


36000.00  PG^I* 


NVANG  SI  Report  | 

Final  -  April  1994 

1 

F-1151 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE :02/27/94 

ANALYSIS:  BNA  ~  CONTAMINATION  REPORT 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:2545  _ ENDING  SAMPLE  4:1597 


8ANPLB 

IfOMBBR 

SAMPLE 

TTPI 

SAMPLE 

DZLOTIOM 

SOG 

COMPOOMD 

RX 

TCL/ 

TIC 

COMCBaTRAXIOIf 

miTS 

Q  PLAS 

1S8» 

1.00 

1570 

UWWOWI 

9.00 

2.00 

W9/L 

J 

1S8> 

1.00 

1570 

umwoww 

9.80 

rrrm 

6.00 

I19/I. 

J 

1589 

1.00 

1570 

OHKEOIflf 

10.98 

O 

o 

|ig/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

OHIOIOIW 

13.15 

03 

3.00 

fig/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

DNniOHH 

13.58 

8.00 

fjg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UKKNOWN 

14.10 

8.00 

fjg/L 

J 

1589 

1.00 

157u 

UNKNOWN 

14.67 

03 

2.00 

fjg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN 

15.13 

0^1 

3.00 

J3BH 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN 

16.25 

17.00 

fig/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

ONKBOWH 

17.58 

15.00 

fjg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN  CARBOXYLIC  ACID  ESTER 

11.22 

7.00 

)jg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN  CARBOXYLIC  ACID  ESTER 

11.87 

ESI 

9.00 

fjg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN  CARBOXYLIC  ACID  ESTER 

13.02 

10.00 

pg/L 

J 

1589 

1.00 

1570 

UNKNOWN  PNA 

10.77 

ESI 

24.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

BIS  ( 2 -ETHyLBBXTI.)PBTBMATS 

2.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

lABORATORT  ARTIPACT 

16.43 

Esg 

6.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

PENTACELOROPHENOL 

2.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

8.95 

7.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

10.97 

4.00 

pg/L 

J 

1590 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

17.55 

4.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

BIS  ( 2-BTHYLHEX?l.)PaTHALATB 

5.00 

pg/L 

J 

1592 

PB 

1.00 

1590 

BIS ( PHENYLENB )ETHANONE 

o 

o 

4.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

DIETHYLPBTHALATE 

EOS 

1.00 

pg/L 

J 

1592 

PB 

1.00 

1590 

lABORATORT  ARTIPACT 

16.48 

0^8 

32.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

8-» 

o 

o 

1590 

UNKNOWN 

7.73 

4.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

9.62 

03 

3.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

10.38 

03 

3.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

10.67 

4.00 

pg/L 

3 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

10.90 

^03 

5.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

10.98 

^^3 

3.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

13.28 

03 

5.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1590 

UNKNOWN 

19.43 

03 

13.00 

pg/L 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1152 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  UATExOJ /01 /94 

ANALYSIS:  MET  -  HOLDING  TIMES 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1546 _ ENDING  SAMPLE  4x1592 


SAMPLE 

SAMPLE 

MATRIX 

8AMPLB 

EXTRACTIM 

ARALTSIS 

EXTRACTIOB 

EXTRACTIOH 

AHALTSIS 

AHALTSIS 

HUMBER 

TTPB 

DATB 

DAZB 

DATB 

OATS 

ACCEPTABLE 

OATS 

ACCBPTASZiB 

154t 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/10/93 

6 

T 

1 

T 

1S47 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/23/93 

6 

T 

14 

T 

1548 

PB 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/10/93 

( 

T 

1 

T 

1549 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/11/93 

6 

T 

2 

T 

1550 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/23/93 

6 

T 

14 

T 

1551 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/23/93 

6 

T 

14 

T 

1552 

WR 

w 

03/03/93 

03/09/93 

03/14/93 

6 

T 

5 

T 

1556 

PB 

w 

03/04/93 

03/09/93 

03/11/93 

5 

T 

2 

T 

1557 

w 

03/04/93 

03/09/93 

03/11/93 

5 

T 

2 

T 

1558 

ER 

w 

03/04/93 

03/09/93 

03/11/93 

5 

T 

2 

T 

1559 

w 

03/04/93 

03/09/93 

03/14/93 

5 

T 

5 

T 

15S0 

w 

03/04/93 

03/09/93 

03/14/93 

5 

T 

5 

T 

1566 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/10/93 

4 

T 

1 

T 

1547 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1568 

WR 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1569 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1570 

WR 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1571 

w 

03/05/93 

03/18/93 

03/21/93 

13 

T 

3 

T 

1572 

ER 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/11/93 

4 

T 

2 

T 

1573 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1574 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/14/93 

4 

T 

5 

T 

1584 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/21/93 

11 

T 

3 

T 

1585 

BR 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/20/93 

11 

T 

2 

T 

1586 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/20/93 

11 

T 

2 

T 

1587 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/21/93 

3 

T 

1588 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/21/93 

11 

T 

3 

T 

1589 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/21/93 

11 

T 

3 

T 

1590 

w 

03/07/93 

03/18/93 

03/22/93 

11 

T 

4 

T 

1592 

FB 

w 

03/08/93 

03/18/93 

03/22/93 

10 

T 

4 

T 

1566 

DL 

w 

03/05/93 

03/09/93 

03/10/93 

4 

T 

1 

T 

1571 

DL 

w 

03/05/93 

03/18/93 

03/20/93 

13 

T 

2 

T 
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F-1153 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  MET  -  CAL  (Curve  Validation) 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE. *03/01/94 


F-1154 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  MET  -  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545   ENDING SAMPLE  *:1597 


SDC 

CONPOnRD 

TTPB 

coMPoum) 

TRUB 

COMCBBTRATIOH 

FOUND 

CONCENTRATKMI 

LAB  PERCENT 
RECOVERY 

CAL  PERcnrr 
RBCOVBRT 

COMP 

LIMIT 

1545 

eVAX 

KKRCURT 

4.90 

5.«3 

114.90 

114.90 

T 

T 

1545 

FAX 

AR8BNXC 

30.00 

31.07 

103.60 

103.57 

T 

T 

1545 

FAX 

SELENIUM 

30.00 

31. <8 

105.60 

105.60 

T 

T 

1545 

FAA 

THALLIUM 

30.00 

28.78 

95.90 

95.93 

T 

T 

1545 

ICP 

ANTIMONY 

5000.00 

5156.90 

103.10 

103.14 

T 

T 

1545 

I  CP 

BARIUM 

5000.00 

4837.90 

96.80 

96.76 

T 

T 

1545 

ICP 

CALCIUM 

48810.00 

50840.00 

104.20 

104.16 

T 

T 

1545 

ICP 

COBALT 

5000.00 

4869.70 

97.40 

97.39 

T 

T 

1570 

eVAA 

MERCURY 

3.00 

2.82 

94.00 

94.00 

T 

T 

1570 

FAA 

ARSENIC 

25.20 

25.81 

102.40 

102.42 

T 

T 

1570 

FAA 

LEAD 

30.00 

28.14 

93.80 

93.80 

T 

T 

1570 

FAA 

THALLIUM 

30.00 

31.42 

104.70 

104.73 

T 

T 

1570 

ICP 

CALCIUM 

50000.00 

51968.00 

103.90 

103.94 

T 

T 

1570 

ICP 

COBALT 

5000.00 

4910.60 

98.20 

98.21 

T _ 

T 
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F-1155 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

ANALYSIS:  MET  -  BLANKS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  _ ENDING  SAMPLE  »:J5P7 


BIAHK  RUKBSR 

SAMPLE  rm 

CONPOUBD 

RT 

TCL  or  TIC 

COMCSNTRATIOK 

UNITS 

QCGDE 

1548 

PB 

ALONimm 

TCL 

61.90 

pg/L 

B 

1548 

PB 

CALCIUM 

TCL 

S9.40 

»ig/L 

B 

1548 

PB 

SOOIOM 

TCL 

568.00 

j/g/L 

B 

1S4B 

PB 

ARSENIC 

TCL 

4.00 

»ig/L 

B 

1558 

PB 

ALUKIRtm 

TCL 

134.00 

|ig/L 

B 

1556 

PB 

BARIUM 

TCL 

33.80 

^ig/L 

B 

1556 

PB 

CALCIUM 

TCL 

21400.00 

pg/L 

1556 

PB 

COPPER 

TCL 

12.90 

pg/L 

B 

1556 

FB 

IRON 

TCL 

51.70 

ng/L 

B 

1556 

PB 

MAGNESIUM 

TCL 

7160.00 

ng/L 

1556 

PB 

MANGANESE 

TCL 

7.60 

ng/L 

B 

1556 

PB 

POTASSIUM 

TCL 

2790.00 

lig/L 

B 

1556 

PB 

SODIUM 

TCL 

19000.00 

(ig/L 

1556 

PB 

ZINC 

TCL 

5.10 

ng/L 

B 

1556 

PB 

ARSENIC 

TCL 

11.20 

ug/h 

15»2 

PB 

CALCIUM 

TCL 

59100.00 

lig/L 

1592 

PB 

COPPER 

TCL 

46.60 

fjg/L 

1592 

PB 

IRON 

TCL 

361  00 

fig/1. 

1592 

PB 

MAGNESIUM 

TCL 

12300.00 

ug/'L 

1592 

FB 

MANGANESE 

TCL 

640.00 

ugfL 

1592 

PB 

POTASSIUM 

TCL 

13600.00 

tigfL 

1592 

PB 

SODIUM 

TCL 

214000.00 

yg/L 

1592 

PB  VANADIUM 

TCL 

9.4U 

pg/L 

B 

1592 

PB 

I  me 

TCL 

54.10 

jug/L 

1592 

PB 

ALUMINUM 

TCL 

384.00 

pg/L 

1592 

PB  (BARIUM 

TCL 

90.40 

>jg/L 

B 

1592 

PB  ARSENIC 

TCL 

40.70 

vg/L 

KBTOl 

KB  IRLUMIKUH 

TCL 

64.42 

»jg/L 

B 

KBTOl 

KB  1  CALCIUM 

TCL 

422.78 

vg/L 

B 

METOl  |kB  I  IROU 

TCL 

25.87 

ug/l. 

B 

KETOl  IMB  IHAGITESIUM 

TCL 

101.65 

fig/L 

B 

METOl 

KB 

MANGANESE 

TCL 

1.63 

pg/L 

B 

METOl 

MB 

line 

TCL 

6.42 

pg/L 

B 

MET02 

MB 

ALUMINUM 

TCL 

58.05 

Mg/L 

B 

MBT02 

KB 

BARIUM 

TCL 

2.54 

Idg/L 

B 

KET02 

MB 

CALCIUM 

TCL 

23.07 

fig/L 

B 

MET02 

MB 

SODIUM 

TCL 

344.41 

fig/L 

B 

I 

I 

I 

I 
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F-1156  .  , 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE: 03/01 /P4 

ANALYSIS:  MET  -  BLANKS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1548  ENDING  SAMPLE  §:1592 


DliTEt03/01/94 


F-1157 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  MET  -  MS 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if.  1545 _ ENDING  SAMPLE  i^:1597 


SAMPLE 

NUMBER 

SAMP 

TYPE 

SDG 

COMPOmiD 

SSR 

SR 

SA 

CAL 

%R 

LIMIT 

1S« 

1545 

AiAmimm 

2083.1001 

0.0000 

2000.00 

1C4.3 

T 

156C 

1545 

ARsamc 

31.8700 

5.5650 

40.00 

65.8 

r 

1566 

1545 

HANCMRSE 

746.8600 

238.0300 

500.00 

101.6 

T 

1566 

1545 

SILVER 

30.1980 

0.0000 

50.00 

40.4 

T 

1571 

1570 

ARSENIC 

84.0200 

37.4400 

40.00 

116.5 

T 

1571 

1570 

LEAD 

15.5000 

0.0000 

20.00 

77.5 

T 

1571 

1570 

SELENIUM 

5.8000 

0.0000 

10.00 

58.0 

r 

1571 

1570 

THALLIUM 

30.6000 

0.0000 

50.00 

^ — 
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DATE:03/01/94 


F-1158 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  MET  -  FIELD  DUPLICATES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545  ENDING  SAMPLE  i:1597 


SDG 

SANPNUM 

SAHPTYPB 

DnPTTPB 

CONPOOND 

RT 

SAMP  CON 

DUP  CON 

RPD 

1545 

1551 

1552 

HR 

ALUMINUM 

127.00 

97.60 

26.18 

1545 

1551 

1552 

HR 

ARSENIC 

116.00 

116.00 

0.00 

1545 

1551 

1552 

HR 

BARIUM 

237.00 

218.00 

8.35 

1545 

1551 

1552 

HR 

CALCIUM 

72500.00 

64600.00 

11.52 

1545 

1551 

1552 

HR 

COPPER 

12.40 

15.30 

20.94 

1545 

1551 

1552 

HR 

IRON 

51.50 

25.60 

67.19 

1545 

1551 

1552 

HR 

MAGNESIUM 

18300.00 

16300.00 

11.56 

1545 

1551 

1552 

HR 

MANGANESE 

845.00 

814.00 

3.74 

1545 

1551 

1552 

HR 

POTASSIUM 

15700.00 

14700.00 

6.58 

1545 

1551 

1552 

HR 

SODIUM 

285000.00 

254000.00 

11.50 

1545 

1551 

1552 

HR 

VANADIUM 

11.30 

10.60 

6.39 

1545 

1567 

1568 

HR 

ALUMINUM 

81.80 

4.66 

1545 

1567 

1568 

HR 

ARSENIC 

30.30 

26.90 

11.89 

1545 

1567 

1568 

HR 

BARIUM 

52.40 

50.40 

3.89 

1545 

1567 

1568 

HR 

CALCIUM 

49000.00 

48900.00 

0.20 

1545 

1567 

1568 

HR 

IRON 

25.90 

17.20 

40.37 

1545 

1567 

1568 

HR 

MAGNESIUM 

14100.00 

14000.00 

0.71 

1545 

1567 

1568 

HR 

MANGANESE 

17.10 

15.30 

11.11 

1545 

1567 

1568 

HR 

POTASSIUM 

9330.00 

8460.00 

9.78 

1543 

1567 

1568 

HR 

SODIUM 

233000,00 

227000.00 

2.61 

1545 

1567 

1568 

HR 

VANADIUM 

7.30 

9.20 

23.03 

1545 

1569 

1570 

HR 

ALUMINUM 

84.90 

75.50 

11.72 

1545 

1569 

1570 

HR 

ARSENIC 

34.10 

33.20 

2.67 

1545 

1569 

1570 

m 

BARIUM 

25.40 

24.20 

4.84 

1545 

1569 

1570 

HR 

CALCIUM 

50200.00 

48400.00 

3.65 

1545 

1569 

1570 

HR 

IRON 

25.80 

34.40 

28.57 

1545 

1569 

1570 

HR 

MAGNESIUM 

11000.00 

10500.00 

4.65 

1545 

1569 

1570 

HR 

228.00 

229.00 

0.44 

1545 

1569 

1570 

HR 

POTASSIUM 

8480.00 

7520.00 

12.00 

1545 

1569 

1570 

HR 

SODIUM 

109000.00 

104000.00 

4.69 

1545 

1569 

1570 

HR 

ZINC 

8.30 

11.10 

28.87 

NVANG  SI  Report 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEt03 /01 /94 

ANALYSIS:  MET  -  LAB  DUPLICATES 

REVIEWER:  DEI., IS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ((11545  ENDING  SAMPLE  fil597 


SDG 

SAKPWUM 

SANPTXPB 

Dupmm 

DOTTITM 

DILUTION 

COHPOUND 

RT 

SAMP  COM 

DUP  CON 

RPD 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

AKSEBIC 

5.60 

38.71 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

BARIUM 

87.10 

83.60 

III 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

CALCXUK 

47700.00 

47535.00 

0.3 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

COPPSR 

5.30 

4.00 

27.9 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

MXGNXSIDM 

15800.00 

15718.00 

zl 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

HAN<UUnESB 

239.00 

239.81 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

POTASSIUM 

6430.00 

7997.40 

5.2 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

SODIUM 

268000.00 

266990.00 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

VANADIUM 

10.20 

8.28 

ms 

1545 

1566 

1566 

DL 

1.00 

ZINC 

5.80 

5.77 

0.5 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

ALUMINUM 

113.00 

116.53 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

ARSENIC 

37.40 

32.42 

m 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

BARIUM 

70.00 

68.76 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

CALCIUM 

64400.00 

64759.00 

0.5 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

COPPSR 

9.10 

7.68 

ms 

1570 

1571 

mm 

1571 

DL 

1.00 

IRON 

153.00 

163.99 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

MAGNESIUM 

13900.00 

14031.00 

0.9 

1570 

1571 

1571 

DL 

1.00 

MANGANESE 

441.00 

444.36 

1570 

1571 

1571 

IDL 

1.00 

POTASSIUM 

1  9580.00 

9523.30 

1 

1570 

1571 

1571 

OL 

1.00 

SODIUM 

1 

66300.00 

67168.00 

1.3 
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DATE; 03/01/54 


F-1160 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS;  MET  -  LAB.  CONTROL  SAMPLES 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545_ ENDING  SAMPLE  (1:1597 


SDG 

LAB  ID  NUMBKR 

COKPODRD 

WATBR 

SOIL 

TRUB 

CORCBIfTRATIOII 

POUHD 

COHCBNTRATIOIf 

LAB  PERCBBT 
RBCOVBRT 

CAL  PBRCBKT 
RBCOVBRT 

COMP 

LIMIT 

1S4S 

PB  PURB 

COBALT 

W 

5000.00 

4095.40 

81.90 

81.91 

T 

T 

1545 

PB  PURB 

NZCKBL 

w 

4000.00 

3231.40 

80.80 

80.79 

T 

T 

1545 

PB  PURE 

POTASSIUM 

50000.00 

47*57,00 

95.90 

95.91 

T 

T 

1545 

PB  PURB 

SILVZR 

tr 

1000.00 

651.82 

65.20 

65.18 

T 

F 

1570 

PE  PURB 

COBALT 

w 

5000.00 

4298.20 

86.00 

85.96 

T 

T 

1570 

PE  PURE 

POTASSIUM 

w 

50000.00 

49695.00 

99.40 

99.39 

T 

T 

NVANG  SI  Report 
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DATEZ03/01/94 


F-1161 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS;  MET  -  I  CP  INTERFERENCE 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  ih  1597 


8DG 

COMPOUND 

sourrioii 

TRUB 

CON 

INITIAL 

FOUND 

CAL 

INITIAL 

PBRCENT 

RBCOVSRT 

INIT 

LIMIT 

riNAL 

FOOHD 

CAL 

PINAL 

PKRCBNT 

RJBCOVNRT 

Pin 

LIMIT 

1545 

ALUMINUM 

A 

514537.00 

513660.00 

55.6 

T 

506960.00 

58.5 

T 

1545 

COBALT 

AB 

475.00 

476.30 

100.3 

T 

479.80 

101.0 

T 

1545 

IRON 

AB 

187557.00 

185490.00 

98.7 

T 

165330.00 

98.5 

T 

1545 

HAGNKSIUM 

A 

543610.00 

538150.00 

57.3 

T 

536330.00 

96.8 

T 

1570 

CALCIUM 

A 

529351.00 

518980.00 

98.0 

T 

535860.00 

99.3 

T 

1570 

MAGNESIUM 

AB 

533685.00 

528000.00 

98.9 

EH 

536870.00 

100.6 

T 

1570 

2  INC 

AB 

1001.00 

988.40 

98.7 

T 

1000.50 

100.0 

T 

NVANG  si  Report 
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F-1162 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE : 03/01 /P4 

ANALYSIS:  MET  -  I  CP  SERIAL  DILUTION 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545  ENDING  SAMPLE  i:1597 


SDG 

COMPOUHD 

EPX 

INITIAL 

SERIAL 

LAB 

CALCULATED 

LAB  VS  CAL 

LIMITS 

SAKPtB 

8AKPLB 

DILUTION 

PERCENT 

PERCENT 

COMPARISON 

NUMBSR 

RB8ULT 

RESULT 

DIDDERSMCE 

DIFFERENCE 

1545 

BARIUM 

1564L 

87.06 

86.32 

0.8 

0.85 

T 

T 

1545 

MAGNBSIDM 

1S4<L 

15771.00 

16425.50 

4.2 

4.15 

T 

T 

154S 

SODIUM 

156<L 

247870.00 

282920.00 

5.6 

5.62 

T 

T 

1570 

ALUMINUM 

1571L 

112.51 

461.64 

310.3 

310.31 

T 

F 

1570 

IRON 

1571L 

153.05 

164.00 

7.2 

7.15 

T 

T 

1570 

i  POTASSIUM 

1S71L 

9576.20 

11212.00 

17.1 

17.08 

T 

'F 

NVANG  SI  Report 
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DATE:03/01/94 


F-1163 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _ ENDING  SAMPLE  if:  1597 


TCL/ 

TIC 

COKPOORD 

RT 

MATRIX 

NUMBER  OP 
SAMPLES 

BICB  CC» 

LOR  COR 

KEAN  COR 

ZDL 

E3S1 

ALOMINUH 

R 

30 

384.00 

61.90 

114.57 

40.00 

ARTZMORT 

N 

3 

36.20 

30.00 

32.07 

30.00 

ARSSRIC 

ir 

39 

137.00 

4.00 

45.93 

30.00 

BARIUM 

w 

28 

237.00 

3.30 

43.27 

2.00 

BERYLLIUM 

R 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

TCL 

CADMIUM 

w 

2 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

TCL 

CALCIUM 

w 

31 

90900.00 

58.90 

48262.98 

30.00 

TCL 

CHROMIUM 

w 

2 

£.00 

6.00 

6.00 

10.00 

TCL 

COBALT 

w 

3 

9.00 

9.00 

9.00 

20.00 

ESI 

COPPBR 

N 

19 

46.60 

4.00 

11.98 

10.00 

TCL 

IRON 

W 

34 

361.00 

17.20 

49.23 

10.00 

TCL 

LEAD 

R 

2 

2.00 

2.00 

2.00 

30.00 

TCL 

MAGNESIUM 

W 

27 

26500.00 

3900.00 

13451.81 

30.00 

TCL 

MANGANESE 

w 

29 

3030.00 

1.20 

322.95 

2.00 

TCL 

MERCURY 

w 

3 

0.21 

0.20 

0.20 

NA 

TCL 

NICKEL 

R 

2 

13.00 

13.00 

13.00 

20.00 

TCL 

POTASSIUM 

w 

27 

15800,00 

2790.00 

10311.88 

1000.00 

TCL 

SELENIUM 

w 

5 

5.50 

3.00 

4.34 

60.00 

SILVER 

w 

2 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

TCL 

SODIUM 

H 

421000.00 

261.00 

162506.32 

200.00 

TCL 

THALLIUM 

W 

2 

3.00 

3.00 

3.00 

30.00 

TCL 

VANADIUM 

W 

21 

17.70 

4.00 

9.09 

10.00 

ZINC 

W 

18 

54.10 

-  — 

5.10 

9.70 

5.00 
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F-1164 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1545 


DATE: 03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1165 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS;  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1545 


DATE: 03/ 01/ 94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


TCL/  COVCnntATIOM 
TIC 


OMITS  0  riMt 


yg/L 


(jg/L 


)jg/L 


yg/1. 


(ig/L 


pg/L  B 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  Ib 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  I B 


pg/L 


pg/L 


pg/L  I B 


pg/L 


pg/L  |B 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


5.70  pg/L  B 


77.50  pg/L  B 


29.80  pg/L 


105.00  pg/L 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1166 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §zl545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE 

DILUTION 

SDC 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

1.00 

1545 

I. 00 

1545 

1,00 

1545 

800IUN 


Sine 


ALONIHUN 


ARSENIC 


BARIUM 


CALCIUM 


COPPER 


MAGNESIUM 


POTASSIUM 


SODIUM 


VANADIUM 


ZINC 


ALUMINUM 


ARSENIC 


BARIUM 


CALCIUM 


COPPER 


IRON 


MAGNESIUM 


MANGANESE 


POTASSIUM 


SODIUM 


VANADIUM 


ARSENIC 


BARIUM 


CALCIUM 


COPPER 


MAGNESIUM 


manganese 


POTASSIUM 


SODIUM 


VANADIUM 


ZINC 


ALUMINUM 


ANTIMONY 


ARSENIC 


BARIUM 


BERYLLIUM 


CADMIUM 


CALCIUM 


CHROMIUM 


COBALT 


COPPER 


IRON 


LEAD 


MAGNESIUM 


MANGANESE 


MERCURY 


TCL/  CONCENTRATION 
TIC 


3.40 


361.00 


8.10 


75.60 


36.70 


40.60 


59000.00 


14.60 


11300.00 


73.90 


9840.00 


153000.00 


7.60 


5.50 


72.50 


23.60 


43.30 


40500.00 


10.50 


25.90 


7890.00 


7.80 


7910.00 


79100.00 


5.00 


5.60 


87.10 


47700.00 


5.30 


15800.00 


239.00 


8430.00 


268000.00 


10.20 


5.80 


104.91 


30.00 


38.71 


83.60 


1.00 


5.00 


47535.00 


6.00 


9.00 


4.00 


34.42 


2.00 


15718.00 


239.61 


0.20 


UNITS  Q  FLAG 


|ig/L 


#ig/L 


pg/L 


pg/L 


^g/L 


>ig/L 


^ig/L  |b 


/ig/L 


jig/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 
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F-1167 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:1545 


DATE: 03 /OJ /94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:1597 


SAKPLS 

KUMBSR 


SANPLB  SDG 
IDItUnOM 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  11545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  |154S 


1.00  1545 


1,00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  |1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


1.00  {1545 


1.00  1545 


1.00  1545 


MACNESIOM 


MANGANSSE 


POTASSIUM 


MAGNESIUM 


MANGANESE 


POTASSIUM 


MAGNESIUM 


MANGANESE 


POTASSIUM 


{MAGNESIUM 


MANGANESE 


POTASSIUM 


CONCENTRATION  UNITS  0  FZAG 


13.00 hig/L 


7997.40  pg/L 


3.00  ^g/t 


5.00|Ng/X« 


368990.00  ^g/L 


3.00  m9/I» 


8.28  M9/L 


5.77  Ujg/L 


85.70  pg/L  |B 


30.30  m9/L 


52.40U/g/L 


49000.00  Ug/L 


6.20  ^g/L  |B 


25.90  pg/L 


14100.00  hig/L 


17.10  pg/L 


9330.00  vg/L 


233000.00  ^g/L 


7.30  hig/L 


6,20  ^g/L  {b 


81.80  hig/L 


26.90  M9/L 


50.40  pg/L 


48900.00  yg/L 


17.20  ^g/L 


14000.00  pg/L 


15.30  hig/L 


8460.00  V9/Z* 


227000.00  vg/L 


9. 20  hig/L 


84.90 hjg/L 


34. 10  hig/L 


25.40  M9/I* 


50200.00  pg/L 


5.30  hig/L 


25.80  ^g/L 


11000.00  ^9/1* 


228.00  pg/L 


8480.00  pg/L 


109000.00  ^g/L 


8.30  mg/L 


75. 50  hig/L 


33.20  ^g/L 


24.20  ^g/L 


48400.00  pg/L 


hig/L 


10500.00  ^g/L 


229.00  pg/L 


7520.00 hig/L 


104000.00 Ug/L 
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F-1168 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4x1597 
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F-1169 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATEZ03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %  11597 
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F-1170 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  MET  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  (hl545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


mniBBR 


1SB8 


1SS8 


1588 


1388 


1588 


1588 


1588 


1588 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1589 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1590 


1592 


1592 


3592 


1592 


1592 


1592 


1592 


1592 


1592 


1592 


1592 


1592 


SAMPLE  SAMPLE 
TYPE  DILOTIOR 


1570 

MAGNESIUM 

1570 

MANGANESE 

1570 

POTASSIUM 

1570 

SODIUM 

1570 

VANADIUM 

1570 

ALUMINUM 

1570 

ARSENIC 

1570 

BARIUM 

1570 

CALCIUM 

1570 

COPPER 

1570 

IRON 

1570 

MAGNESIUM 

1570 

MANGANESE 

1570 

POTASSIUM 

1570 

SODIUM 

1570 

VANADIUM 

1570 

ZINC 

■rCL/  COHCEMTRATIOII 
TIC 


85400.00 


<5.50 


17000.00 


127.00 


10600.00 


157000.00 


11.00 


5.20 


115.00 


36.20 


49.80 


92.20 


53500.00 


262.00 


24700.00 


3030.00 


15800.00 


81100.00 


8.70 


134.00 


29.50 


23.50 


74300.00 


21.70 


15800.00 


93.60 


9130.00 


132000.00 


17.70 


384.00 


40.70 


90.40 


59100.00 


46.60 


361.00 


12300.00 


640.00 


13600.00 


214000.00 


9.40 


54.10 


OBITS  Q  FLAG 


Mg/L 


Mg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


Vg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


^g/L  B 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L  |B 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  I B 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L 


pg/L  B 


pg/L 
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F-1171 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS;  PHC  -  HOLDING  TIMES 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  izl546 


DATES02/27/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  (hl596 


SAMPLE 

NUMBER 


SAMPLE  I  MATRIX  I  SAMPLE  IEXTRACTIOM  I  AMALTSIS  I  EXTRACTION  EXTRACTION  ARALTSIS 


03/03/93 


03/03/93 


03/03/93 


03/03/93 


03/03/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/05/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/04/93 


03/07/93 


03/07/93 


03/07/93 


03/07/93 


03/08/93 


03/17/93 


03/17/93 


03/17/93 


03/03/93 


03/03/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/09/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/13/93 


03/12/93 


03/13/93 


03/13/93 


03/09/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/11/93 


03/12/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/10/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/12/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/11/93 


03/25/93 


03/25/93 


03/24/93 


03/09/93 


03/09/93 
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F-1172 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  PHC  -  INITIAL  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J545 


DATE: 02/2 7/54 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:J557 


CAL  DATE 

COMPOOND 

SDG 

RRFl 

IIIIP2 

RRP3 

RRP4 

ltRP5 

RRFC 

^23 

RRPI 

%RSD 

CEK  «RSD 

08/24/92 

TPB  BY  JP-4  STD 

1594 

28214 

34830 

33019 

33779 

37371 

33443 

I 

33443 

10.0 

T 

10/01/92 

TPB  BY  GAS  STD 

1S<1 

21820 

25720 

23956 

24906 

25039 

24248 

T 

24248 

T 

10/01/92 

TPB  BY  JP-4  STD 

15<1 

28214 

34830 

33019 

33779 

37371 

33443 

T 

33443 

10.0 

T 

12/07/92 

TPB  BY  GAS  STD 

1570 

22322 

21993 

20908 

19707 

20156 

21017 

T 

21017 

BQ 

T 

12/07/92 

TPB  BY  JP-4  STD 

1570 

23158 

27324 

31013 

31255 

30410 

28632 

T 

28632 

12.0 

T 

12/07/92 

TPB  BY  JP-4  STD 

1590 

23158 

27324 

31013 

31255 

30410 

28632 

T 

28632 

12.0 

QHH 

12/08/92 

TPB  BY  GAS  STD 

1545 

22322 

21993 

20908 

19707 

20156 

21017 

T 

21017 

■D 

QBH 

12/08/92 

TPH  BY  JP-4  STD 

1545 

231S8 

27324 

31013 

31255 

30410 

28632 

T 

28632 

12.0 

BHHI 

■ 
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F-1173 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  UKZE\02 ! 21 1 9 A 

ANALYSIS:  PHC  -  CONTINUING  CALIBRATION 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ():1545 _  ENDING  SAMPLE  ikxl597 


CM.  DATS 

cm 

COHPOOND 

8DG 

RKPI 

RRFC 

tD 

LIMITS 

03/08/93 

iTTFI 

TPB  BT  GAS  STD 

1545 

259 

250 

3.5 

T 

03/08/93 

TPB  BT  JB>4  STD 

1545 

274 

250 

9.4 

T 

03/09/93 

TPB  BT  GAS  STD 

1545 

274 

250 

8.8 

T 

03/09/93 

2109 

TPB  BT  GAS  STD 

1570 

274 

250 

8.8 

T 

03/09/93 

2109 

TPB  BT  JP-4  STD 

1570 

245 

250 

5.7 

T 

03/09/93 

QIQ 

TPH  BT  JP-4  STD 

1545 

245 

250 

5.7 

T 

03/09/93 

TPH  BY  JP-4  STD 

1590 

265 

250 

5.7 

T 

03/10/93 

umj 

TPH  BY  GAS  STD 

1570 

275 

250 

KD 

T 

03/10/93 

TPH  BY  JP-4  STD 

1570 

278 

250 

10.1 

T 

03/12/93 

TPB  BY  GAS  STD 

15<1 

232 

250 

-7.8 

T 

03/12/93 

my 

TPH  BY  JP-4  STD 

1541 

240 

250 

-4.2 

T 

03/12/93 

TPH  BY  JP-4  STD 

1594 

240 

250 

-4.2 

T 

03/23/93 

TPH  BY  JP-4  STD 

1596 

225 

250 

-11.1 

T 

03/25/93 

1102 

TPB  BY  JP-4  STD 

1590 

275 

250 

9.1 

T 
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F-1174 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:02 /27 194 

ANALYSIS:  PMC  -  SURROGATE  RECOVERY 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


Question  1)  Wore  rscoverisa  on  fon  III  verified? 

Question  2)  Were  ell  recoveries  >•  1017 
Question  3)  Was  surrogate  recovery  a  problen? 

Question  4)  If  3)  is  T,  is  there  evidence  of  purging,  reinjection,  or  ra-extraetion? 
Question  5)  Were  there  two  blanks  with  surrogates  outside  criteria? 

Question  6 )  Ware  there  two  or  nora  analyses  tor  a  fraction? 
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F-1175 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:02/27/94 

ANALYSIS:  PHC  -  BLANKS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  ENDING  SAMPLE  *il597 


BLAHK  NUNBBR 

SAMPLE  TYPE 

CONPOUBD 

RT 

TCL  or  TIC 

COMCHHTRATIOR 

UMITS 

OCODB 

15S6 

PB 

TPB  BT  GAS  STD 

TCL 

0.03 

Mg/L 

J 

1SS6 

FB 

TPH  BT  JP-4  STD 

TCL 

0.02 

Hg/L 

J 

1592 

PB 

TPB  BT  GAS  STD 

TCL 

0,08 

»ig/L 

J 

1592 

FB 

TPH  BT  JP-4  STD 

TCL 

0.06 

;jg/L 

J 
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DKTEtOl /27/94 


F-1176 

PROJECT:  UEVADA  AIR  HAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  PNC  -  BLANKS 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  *il548  _ 


BUUR  HUMBlIl 

tANPLs  nra 

8DG 

MATRIX 

1SS( 

PB 

1545 

W 

1S<2 

n 

1570 

V 

154S 

PB 

1545 

w 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4x1592 
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F-1177 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE : 02/2 7 /P 4 

ANALYSIS:  PHC  -  BLANK  SPIKE 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  in  1597 


SAMPLE 

mJMBBR 

SAMP 

TYPE 

SDG 

COKPOORD 

SPIKE 

ADDED 

SAMPLE 

CONCENTRATIOif 

BLAHK 

SPIKE 

LAB  BS 

1  R 

CAL 

1  R 

LIMIT 

15«1 

1561 

TPH  BT  GAS  STD 

50.0000 

0.0000 

45.0000 

90.0000 

90.0 

T 

1561 

1561 

TPH  BT  JP-4  STD 

50.0000 

0.0000 

49.0000 

98.0000 

98.0 

T 

1566 

1545 

GAS 

50.0000 

0,0000 

52.0000 

104.0000 

104.0 

T 

1566 

1545 

JP-4 

50.0000 

0.0000 

50.0000 

100.0000 

100.0 

T 

1571 

1570 

TPH  BT  GAS  STD 

50.0000 

0.0000 

56.0000 

106.0000 

112.0 

T 

1571 

1570 

TPH  BY  JP-4  STD 

50.0000 

0.0000 

41.0000 

82.0000 

82.0 

T 

1593 

1590 

TPH  BY  JP-.4  STD 

50.0000 

0.0000 

41.0000 

82.0000 

82.0 

T 

1596 

1596 

TPH  BY  JP-4  STD 

50.0000 

0.0000 

49.0000 

98.0000 

98.0 

T 
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DATE102/27/94 


F-1178 

PROJECT:  NEVADA  All.  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  PNC  -  FIELD  DUPLICATES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  ill545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1597 


I 


8DG 

8AMFNUM 

SAMPTYPa 

DUPHUN 

DOPTYPB 

COMPOOHD 

RI 

8AKP  CON 

DUP  CON 

RPD 

1545 

1551 

1552 

HR 

TPl  Vt  SkS  STD 

2.40 

2.40 

1545 

1551 

1552 

na  BT  JP-4  SID 

i.ao 

l.*0 
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F.1179 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  PHC  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *‘,1545 _ _ ENDING  SAMPLE  »:J 597 


coMPOom) 

RT 

MAllUZ 

NDMBBR  OP 
SAMPLES 

BICB  COR 

LOW  COB 

NBAR  COR 

IDL 

TCL 

TPB  BT  SAB  STD 

s 

1 

0.07 

0.07 

0.07 

TPB  BT  GAS  STD 

w 

13 

14.00 

0.00 

1.75 

mx 

TPB  BT  JP-4  STD 

8 

1 

0.05 

0.05 

0.05 

MX 

ESI 

TPB  BT  JP-4  STD 

V 

13 

10.00 

0.01 

1.37 

Wi 
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F-1180 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE: 02/27/54 

ANALYSIS:  PNC  -  CONTAMINATION  REPORT 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  i)ll545  _ ENDING  SAMPLE  ill 59 7 


SAKPLB 

iruMasR 

SAMPLE 

DILOTIOII 

SDG 

coKPoaaD 

RT 

TCL/ 

TIC 

COBCBSTItATIOB 

UBITS 

0  FLAG 

1551 

1.00 

1545 

TPB  BT  CM  SID 

3.40 

ng/L 

1551 

1.00 

1545 

TPH  BT  JP-4  STD 

l.SO 

/jg/u 

1553 

WR 

1.00 

1545 

tPH  BT  GAS  STD 

3.60 

lig/L 

1552 

WR 

1.00 

1545 

IFB  BT  JF-4  STD 

1.90 

fig/L 

1556 

FB 

1.00 

1545 

TPB  BT  GBS  STD 

0.03 

jig/L 

J 

1556 

FB 

1.00 

1545 

TPB  BT  JP-4  STD 

0.02 

Hq/L 

J 

1551 

1.00 

1545 

TPB  BT  GAS  STD 

0.02 

pg/L 

J 

1557 

1.00 

1545 

TPH  BT  JP-4  STD 

0.01 

j/g/L 

J 

1562 

1.00 

1561 

TPH  BT  GAS  STD 

0^9 

0-07 

■g/kg 

JB 

1562 

1.00 

1561 

TPH  BT  JP-4  STD 

ESI 

0.05 

■g/kg 

JB 

1571 

1.00 

1570 

TPH  BT  GAS  STD 

0.15 

Ijg/L 

1571 

1.00 

1570 

TPH  BT  JP-4  STD 

^^9 

0.11 

uq/L 

J 

1572 

ER 

1.00 

1561 

TPB  BT  GAS  STD 

^^9 

0.04 

Ijq/L 

B 

1572 

ER 

1.00 

1561 

TPB  BT  JP-4  STD 

0.03 

vg/L 

B 

1576 

1.00 

1570 

TPB  BT  GAS  STD 

Q9 

0.05 

Ijq/J, 

J 

1576 

1.00 

1570 

TPB  BT  JP-4  STD 

^9 

0.04 

Uq/1. 

J 

1576 

1.00 

1570 

TPB  BT  GAS  STD 

0.00 

tiq/Z 

J 

1578 

1.00 

1570 

TPB  BT  GAS  STD 

QjB 

1.60 

iig/L 

1578 

1.00 

1570 

TPH  BT  JP-4  STD 

^^9 

1.20 

mg/L 

1580 

1.00 

1570 

TPB  BT  GAS  STD 

^^9 

1.80 

mg/Ii 

1580 

1.00 

1570 

TPH  BY  JP-4  STD 

ESI 

1  3? 

mg/L 

1581 

1.00 

1570 

TPB  BY  GAS  STD 

14.00 

ng/L 

1581 

1.00 

1570 

TPB  BT  JP-4  STD 

10.00 

mg/L 

1582 

ER 

1.00 

1561 

TPB  BT  GAS  STD 

ESI 

0.02 

(jg/L 

JB 

1582 

ER 

1.00 

1561 

TPB  BT  JP-4  STD 

ESI 

0.01 

ng/L 

B 

1592 

FB 

1.00 

1570 

TPH  BY  GAS  STD 

ESI 

0.08 

pg/L 

J 

1592 

FB 

1.00 

1570 

TPB  BT  JP-4  STD 

E^^l 

0.06 

nq/h 

J 
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F-1181 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  HOLDING  TIMES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:I545 


DATE:02/26/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 
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F-1182 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  INITIAL  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it:  1545 


DATE:02/26/94 


I 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


CALIBRA. 

DATS 

COHPOUMD 

SDG 

RKFl 

UtF2 

Ritrs 

^21 

RKP5 

RRPC 

CHKC 

IRSO 

CRX  %R8D 
LIMIT 

ERRAT 

COMP 

01/29/93 

2-BUTAllOllX 

1590 

0.353 

0.197 

0.240 

0.233 

0.207 

0.244 

T 

0.244 

25.4 

T 

T 

01/29/93 

4  .NETHXL- 2 -PBMTANOm 

1590 

0.199 

0.212 

0.223 

0.223 

0.193 

0.210 

T 

0.210 

bq 

T 

T 

01/29/93 

CHZiOROSTHANB 

1590 

0.304 

0.102 

0.185 

0.274 

0.330 

0.239 

T 

0.239 

39.4 

T 

T 

02/11/93 

2-BUTANOIIB 

1570 

0.407 

0.443 

0.367 

0.415 

0.377 

0.446 

T 

0.446 

21.9 

T 

T 

02/11/93 

ACETOHX 

1570 

0.485 

0.408 

0.267 

0.249 

0.218 

0.325 

T 

0.325 

35.4 

T 

T 

02/26/93 

4 -METHYL-2 -PBNTANOHF 

1545 

0.237 

0.270 

0.262 

0.304 

0.292 

0.273 

T 

0.273 

mm 

T 

T 

02/26/93 

CHLOROHETBANE 

1545 

1.048 

0.756 

0.808 

0.704 

0.744 

0.812 

T 

0.812 

16.9 

T 

T 

03/10/93 

2-BUTANOHE 

1570 

1.064 

0.542 

0.276 

0.292 

0.334 

0.502 

T 

0.502 

66.2 

r 

T 

03/10/93 

2-HEXANONE 

1570 

0.289 

0.228 

0.143 

0.169 

0.173 

0.200 

T 

0.200 

29.1 

T 

T 

03/10/93 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

1570 

0.524 

0.494 

0.286 

0.322 

0.307 

0.387 

T 

0.387 

29.3 

T 

T 

03/10/93 

ACETONE 

1570 

0.085 

0.180 

0.098 

0.139 

0.169 

0.134 

T 

0.134 

31.3 

F 

T 

03/10/93 

CHLOROETHANE 

1570 

0.317 

0.453 

0.592 

0.644 

0.497 

0.501 

0.501 

25.4 

T 

T 

03/10/93 

CHLOROHETHANE 

1570 

0.468 

0.834 

0.708 

0.514 

0.500 

0.605 

T 

0.605 

26.3 

T 

T 

03/11/93 

2-HEXAMONE 

1590 

0.142 

0.085 

0.079 

0.087 

0.094 

0.097 

T 

0.097 

26.2 

T 

T 

03/11/93 

ACETONE 

1590 

0.224 

0.254 

0.114 

0.114 

0.119 

0.146 

T 

0.166 

41.3 

F 

T 

03/11/93 

CHLOROMETBAKE 

1590 

1.351 

1.038 

0.745 

0.829 

0.828 

0.958 

T 

0.958 

25.6 

T 

T 

03/11/93 

ClS-1, 3-DICHLOROPROPENB 

1590 

0.578 

0.482 

0.482 

0.492 

0.551 

0.517 

T 

0.517 

8.6 

T 

F 
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DATE102/26/94 


F-1183 

PROJECT:  WEVAOA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  VOL  -  INITIAL  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4x1545 _  ENDING  SAMPLE  4  1 1597 


Calib. 

Data 

Coapoand 

8DG 

t  MD 

I>araaat 

Bxcludad 

ROD  Chk 
>  300 

t  ROD 

Oaallaat 

Kacludad 

ROD  Chk 
>  301 

01/2f/t3 

CKLOROXTHAlIl 

1590 

43.3 

F 

43.3 

F 

03/11/93 

ACnONX 

1570 

39.5 

T 

48.1 

F 

03/10/93 

3-BOTAIOin 

1570 

34.1 

r 

lie. 7 

F 

03/10/93 

ACBTOKI 

1570 

31.3 

r 

37.3 

F 

03/11/93 

ACBTOWB 

1590 

30.3 

F 

57.3 

F 
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F-1184 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  CONTINUING  CALIBRATION 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iil545 


DATE:02/26/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


NVANG  si  Report 
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F-llv«J5 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:02 /26 /94 

ANALYSIS:  VOL  -  TUNING 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  _  _  ENDING  SAMPLE  i:1597 


8DG 

lAB  ID  mmasR 

COMPOUND 

SZP 

FORM 

■ 

174  a/s 

RBLATIVB 

ABOM 

174  a/s 

RBLATIVB 

ABUM 

CALC 

%  ABUN 

LAB 

1  ABUN 

BRROR 

LIMIT 

1S4S 

Br930307B5< 

BFB 

T 

Y 

70.40 

71.40 

98.40 

98.40 

F 

T 

1545 

BF930308A56 

BFB 

T 

Y 

73.40 

75.70 

94.94 

97.00 

F 

T 

BIT? 7?  *'•**^4 

BFB 

T 

Y 

71.40 

73. 4C 

F 

T 

1545 

BF930309A56 

BFB 

T 

44.10 

48.30 

93.99 

94.00 

F 

F 

1545 

BP930311B03 

BFB 

Y 

Y 

85.20 

91.40 

93.22 

93.20 

F 

F 

1570 

930311B03 

BFB 

Y 

Y 

as. 20 

91.40 

93.22 

93.20 

F 

F 

1570 

930311C51 

BFB 

Y 

Y 

97-50 

97.40 

100.10 

100.10 

F 

T 

1590 

930311BS6 

BFB 

Y 

Y 

75.10 

76.40 

98.30 

98.30 

F 

T 

1590 

930319A53 

BFB 

Y 

Y 

84.00 

65.40 

98.36 

98.40 

r 

T 
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F-1186 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  SURROGATE  RECOVERY 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  §:2545 _ 


DATE: 02/2 6/9 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  (t  11597 


SDG 

QOXSnON  1 

QUISTIOR  2 

Qoxsnow  3 

Qounow  4 

oossnow  5 

QonnoR  ( 

1S4S 

T 

T 

F 

F 

F 

1570 

T 

T 

F 

r 

r 

1590 

T 

T 

r 

F 

r 

OaMtioD  1) 
Qautien  2) 
Quastion  3) 
^aation  4) 
^aation  5) 
Question  6) 


were  recoyeries  on  fan  III  yarlfiadl 
Ware  all  racorarlaa  >•  1017 

Waa  surrogate  recovery  a  problaa?  ,  ^  _ 

If  3)  is  T»  is  there  evidence  of  purging,  reinjection,  or  re-extraction? 
Were  there  two  blanks  with  surrogates  outside  criteria? 

Were  there  two  or  aora  analyses  for  a  fraction? 


I 

i 
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F-1187 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE: 02/25/94 

ANALYSIS:  VOL  -  BLANKS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  Hit  1545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


BLMn  HUMBKR 

SAMPLE  TYPE 

c<Mipoom> 

RT 

TCL  or  TIC 

CONCHNTRATKHi 

UNITS 

QCODE 

1548 

FB 

methtlehe  chloride 

TCL 

4.00 

|jq/L 

1548 

FB 

CARBON  DISULFIDE 

TCL 

2.00 

N9/L 

1545 

TB 

KBTHTLEIIB  CHLORIDE 

TCL 

4.00 

Jig/L 

rB 

TCL 

lO  •  SO 

Mq/I- 

1553 

TB 

MBTBTLBm  CBIAIIIDB 

TCL 

2.00 

Itg/Is 

1553 

TB 

ACXTORX 

TCL 

7.00 

vg/L 

1556 

FB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

5.00 

pg/L 

1556 

FB 

TCL 

13.00 

pg/L 

1556 

FB 

BROMODICELOROMETHAHE 

TCL 

6.00 

pg/L 

1556 

FB 

DIBROMOCRLOROKBTKMOl 

TCL 

2.00 

pg/L 

1565 

TB 

METHTLENE  CHLORIDE 

TCL 

3.00 

pg/L 

J 

1575 

TB 

METBYLEHE  CHLORIDE 

TCL 

2.00 

pg/L 

J 

1591 

TB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

20.00 

pg/L 

1591 

TB 

CARBON  DISULFIDE 

TCL 

1.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

CHLOROFORM 

TCL 

1.00 

J 

1593 

FB 

TCL 

10.00 

pg/L 

1592 

FB 

ETHYLBENZENE 

TCL 

2.00 

pg/L 

J 

1592 

FB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

30.00 

tjg/L 

1592 

FB 

XYLENES  (TOTAL) 

TCL 

3.00 

pg/L 

J 

1597 

TB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

1.00 

pg/L 

J 

VBLKD5 

MB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

1.00 

pg/L 

J 

VBI4KG4 

MB 

METHyLEHE  CHLORIDE 

TCL 

1.00 

pg/L 

J 

VBLKG6 

MB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

2.00 

pg/L 

J 

VBLKC7 

MB 

METHYLENE  CHLORIDE 

TCL 

5.00 

pg/L 

J 

VBLKG4 

MB 

METHTLENE  CHLORIDE 

TCL 

1.00 

pg/L 

J 

VBLXHS 

MB 

METHTLENE  CHLORIDE 

TCL 

4.00 

pg/L 

J 

VBLKB4 

MB 

METHTLENE  CHLORIDE 

TCL 

4.00 

pg/L 

J 

VBLKN2 

MB 

METHTLENE  CHLORIDE 

TCL 

2.00 

pg/L 

J 
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F-n88 

PROJECT:  KEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  BLANKS 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATB:02/26/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 t 1597 


BLAIR  KUimXR 

SANPU  TXPB 

SDO 

1545 

TB 

1545 

154B 

ra 

1545 

1553 

TB 

1545 

1554 

n 

1545 

1545 

TB 

1570 

1575 

TB 

1570 

1591 

TB 

1590 

1592 

FB 

1590 

1597 

TB 

1590 

VBLKD5 

MB 

1545 

VBLXG4 

MB 

1545 

V3ZJCGC 

MB 

1545 

VBLKG7 

MB 

1545 

VBLKG4 

MB 

1570 

VBUUI5 

MB 

1570 

VBLXB4 

MB 

1590 

VBUni 

MB 

1590 
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DhTE:02f26/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  VOL  -  MS/MSD 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1545   ENDING  SAMPLE  it:  1597 


SAMPLE 

HUMBER 

SAMP 

TYPE 

SDG 

COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

SAMPLE 

RESULT 

MATRIX 

SPIKE 

MSD 

MS 

% 

NS 

VER 

MSD 

1 

1523 

CAL 

RPD 

RPD 

VER 

ISSC 

1545 

1 , l-DICHLOROSTHEin 

50.00 

0.00 

51.46 

52.64 

102.92 

T 

105.28 

T 

-2 

T 

1566 

1545 

TOLUENE 

50.00 

0.00 

44.84 

47.46 

S9.68 

T 

94.92 

T 

-6 

T 

11571 

1570 

BENZENE 

50.00 

15.14 

68.29 

65.92 

106.30 

T 

101.56 

T 

4 

T 

1571 

1570 

CHI4>ROBENZSHS 

50.00 

0.00 

47.18 

45.68 

94.36 

T 

91.36 

T 

3 

T 

1592 

m 

1590 

BENZENE 

50.00 

9.60 

63.34 

59.80 

107.48 

T 

100.40 

T 

6 

T 

1592 

PB  1 

1590 

TRZCHLOROETBENE 

50.00 

0.00 

49.60 

48.37 

99.20 

T 

96.74 

T 

3 

T 

A  field  blank  was  used  for  this  analysis. 
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DATE: 02/26/94 


F-1190 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  VOL  -  FIELD  DUPLICATES 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %  11545  ENDING  SAMPLE  #:i597 


SDG 

SAKPTTVS 

OUPHOM 

DUPTYP* 

COKPOUVD 

RT 

SAMP  CON 

DUP  CON 

RPO 

1545 

1551 

1552 

NR 

BBNXEia 

24.00 

23.00 

1545 

1551 

1552 

NR 

CTCLOHSXAHB 

7.47 

32.00 

39.00 

19.72| 

1545 

1551 

1552 

NR 

BTHBfTLNZmLBXMZBin 

18.20 

19.00 

18.00 

■B&i 

1545 

1551 

1552 

NR 

27.00 

24.00 

11.76| 

1545 

1551 

1552 

NR 

18.48 

62.00 

58.00 

6.67| 

1545 

1551 

1552 

NR 

BTByLKETRyLBEHXBKS 

16.98 

62.00 

60.00 

1545 

1551 

1552 

NR 

KETHYLPROPrLBEMX  SHE 

17.62 

13.00 

15.00 

14.29| 

1545 

1551 

1552 

NR 

PROPYLBENZENE 

16.28 

16.00 

14.00 

13.33| 

1545 

1551 

1552 

NR 

TOLUENE 

37.00 

33.00 

II.43I 

1545 

1551 

1552 

NR 

TRZCRLOROSTRZKB 

8.00 

9.00 

11.76 1 

1545 

1551 

1552 

NR 

TRIKETSTLBEirZBlIS 

17.33 

120.00 

110.00 

_mQ»i 

1545 

1551 

1552 

NR 

TRIKETRTLBBNZBKB 

17.97 

36,00 

36.00 

o.ogI 

1545 

1551 

1552 

HR 

XTLEKES  (TOTAL) 

450.00 

450.00 
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F-1191 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE: 02/2 5/9 4 

ANALYSIS:  VOL  -  INTERNAL  STANDARDS 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  (fil545  ENDING  SAMPLE  i:2597 


SDG 

FORM  mTMBSR 

DXTB 

TIME 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

AREA 

COUNTS 

RETENTION 

TIME 

154S 

930307B56 

03/07/93 

0^ 

BROMOCHLOROHSTHAHS 

1547 

T 

T 

1345 

$30308X56 

03/08/93 

QQj 

CHLOROBENZENE 

1553 

TB 

T 

T 

1545 

930308B56 

03/08/93 

2209 

CaLOROBBNXENI 

1559 

T 

T 

1545 

930309X56 

03/09/93 

BROHOCHLCAOKBTHANB 

1555 

T 

T 

1545 

930311C03 

03/11/93 

0303 

1 , 4-DIFLOOROBENZBNB 

1569 

T 

T 

1570 

930311C03 

03/11/93 

0303 

BROHOCHLOROKETHXNE 

1574 

T 

T 

1570 

930311C51 

03/11/93 

1 , 4-DIPLUOROBBNZBNE 

1587 

T 

T 

1590 

930311B56 

03/11/93 

CHLOROBENZENE 

1591 

TB 

T 

T 

1590 

930319X53 

03/19/93 

1 , 4-DZFLUOROBENZBNE 

1596 

ER 

T 

T 
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F-1192 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1545 


DATE: 02 126 (94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 
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DATE: 02/25/54 


F-1193 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

ANALYSIS:  VOL  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  ENDING  SAMPLE  #:J557 


TCL/ 

TIC 

CONPOOMD 

RT 

MATRIX 

mmBZx  OF 
SAMPLES 

BIGB  COM 

LOW  COM 

NBAM  COM 

lOL 

TRINBTBTLBEHtSNB 

17.97 

W 

3 

36.00 

36.00 

36.00 

MA 

nrm 

uirKMOim 

5.73 

W 

1 

310.00 

310.00 

310.00 

MA 

UNKNOim 

5.93 

w 

1 

14.00 

14.00 

14.00 

HA 

UNmOlfN 

6.13 

w 

1 

40.00 

40.00 

40.00 

NA 

UNKNOWH 

16.39 

w 

1 

17.00 

17.00 

17.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

4.40 

w 

1 

17.00 

17.00 

17.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

^.25 

w 

1 

17.00 

17.00 

17.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

6.93 

w 

1 

14.00 

14.00 

14.00 

NA 

arm 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

7.37 

w 

1 

36.00 

36.00 

36,00 

NA 

UNxOIOWK 

HYDROCARBON 

7.43 

w 

1 

80.00 

80.00 

80.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

7.50 

w 

1 

360.00 

360.00 

360.00 

NA 

ggi 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

8.33 

w 

1 

2<.C0 

36.00 

36.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

8.37 

w 

1 

83.00 

83.00 

83.00 

NA 

E23 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

10.07 

w 

1 

34.00 

34.00 

34.00 

NA 

UNKNOWN 

HYDROCARBON 

10.10 

w 

1 

130.00 

130.00 

130.00 

NA 
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F-im 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DhTEi02/26/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


ACKTOn 


KBTRTLBn  CBLOAIDI 


CARBOH  DISOLTIDB 


AXB 


CARBOH  DISULPIDB 


METHyLENB  CHLORIDE 


ACETONE 


HETHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


CYCLOHEXANE 


ETHENYLMETHYLBENZ  ENE 


ETHYLBENZENE 


222 


ETHTLKETBTLBEHZ2RS 


ETBYLKETBTL&BHZSMZ 


KETBTLPROPYLBSNZSn 


PROPYLBBNZSNB 


TOL0SNE 


TRICBLOROETRBNS 


TRIMETBYZaENZENR 


TRZMETRYLBENZ ENB 


TRIKETRYLBCHZENE 


XYLENES  (TOTAL) 


BENZENE 


CYCLOHEXANE 


ETHENYLKETEYLBENZENE 


ETHYLBENZENE 


ETHYLKETHYLBENZEKE 


ETRYLKETHYLBENZENS 


ETHYLMETHYLBENZ ENE 


KETHYLPROPYLBENZSNE 


PROP YLBENZ ENE 


TOLUENE 


TRI C HLOROETRENE 


TRIKETHYLBENZENS 


TRZKETHYLBENZBNE 


TRIKETHYLBENZENS 


XYLENES  (TOTAL) 


ACETONE 


NETHYZaENE  chloride 


CARBON  DISULFIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


BROHODICHLOROMETHANE 


CHLOROFORM 


D I BROHOCHLOROKETRANE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


LABORATORY  ARTIFACT 


TCL/  CONCBIITRATIOII 
TIC 


10.00 


4.00 


9.00 


760.00 


2.00 


4.00 


2.00 


3.00 


1.00 


24.00 


32.00 


19.00 


27.00 


20.00 


62.00 


62.00 


13.00 


16.00 


37.00 


6.00 


25.00 


120.00 


36.00 


450.00 


23.00 


39.00 


16.00 


24.00 


19.00 


58.00 


60.00 


15.00 


14.00 


33.00 


9.00 


23.00 


110.00 


36.00 


450.00 


7.00 


2.00 


2.00 


5.00 


2.00 


6.00 


13.00 


2.00 


5.00 


5.00 


9.00 


UNITS  C  FLAC 
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F-1195 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
ANALYSIS:  VOL  -  CONTAMINATION  REPORT 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


HUMBBR 


1558 


1559 


1559 


1560 


1560 


1565 


1566 


1569 


1570 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1571 


1572 


1573 


1574 


1575 


1577 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1578 


1579 


1579 


1580 


1580 


1580 


1580 


1 

00 

1 

00 

1 

00 

1 

00 

1 

00 

1 

00 

1 

00 

KETHTLBin  CHLORIDS 


CJUUSOV  DISOLFIDl 


NBTHTLEn  CHLORIDB 


CAXBOir  DISOLFIDl 


MBTHTLBIIB  CHLORIDB 


KETBTLBNB  CHLORIDB 


KETBYLEKE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


1,2-DICHLOROETBENE  (lOTRL) 


ETHYLBENZENE 


ETHYLMETHYLBBNZ  ENE 


KBTBYLSMS  CHLORIDB 


70LOBIVB 


TRXMBTHTLBBNSBIIB 


TRIMBTHYLBENZSKB 


UNKNOWN 


UNKNOWN  HTDROCARBON 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


XYLENES  (TOTAL) 


fCBTHYLENE  CHLORIDB 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


METHYLENE  CHLORIDE 


ALKYL  BENZENE 


BENZENE 


CHLOROFORM 


ETHYLBENZENE 


ETHYLMETHYLBENZENE 


ETHYL^QTTHYLBENZ  ENE 


METHYLENE  CHLORIDE 


TOLUENE 


TR I METH YLBBNZ ENE 


TRIMETHYLBENZENE 


TRIMETHYLBENZENE 


UNKNOWN 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


UNKNOWN  HYDROCARBON 


XYLENES  (TOTAL) 


CHLOROFORM 


METHYLENE  CHLORIDE 


BENZENE 


BTHENYLMETHYLBENZ  ENE 


ETHYLBENZENE 


ETHYLOIMETHYLBENZBNE 


DATE:02t26/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  hi  1597 


1.00 


1.00 


2.00 


14.00 


4.00 


3.00 


1.00 


2.00 


3.00 


4.00 


15.00 


24.00 


6.00 


7.00 


l.CiO 


1.00 


5.00 


5.00 


14.00 


17.00 


17.00 


14.00 


7.00 


2.00 


1.00 


2.00 


2.00 


2.00 


18.00 


67.00 


1.00 


55.00 


78.00 


71.00 


31.00 


1.00 


51.00 


97.00 


36.00 


17.00 


80.00 


83.00 


120.00 


73.00 


1.00 


32.00 


380.00 


40.00 


14.00 


15.00 
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REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it :  1545 


DATE:02/26/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1597 
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EXPLANATION  OP  THE  ERROR  MESSAGES. 

Th«  •rror  messagas  refer  to  the  actions  taken  when  probleas  exist 
with  the  laboratory  guallty  contol  Iteas.  The  USEPA  Functional 
Guidelines  for  the  Validation  of  Organic  and  Inorganic  Data  detail 
the  action  to  be  taken. 

The  error  messages  are  short  explanations  on  what  causes  the  QCode 
to  be  changed  to  a  lower  quality  level,  as  indicated  by  the  QFinal  code. 

NOTE:  If  results  are  qualified  due  to  the  5X/10Z  rule 
for  Method  Blank  contamination,  it  takes  precidence  over 
all  other  problems. 


Extraction/Analysis  Holding  Times 

The  recommended  extraction  or  analysis  holding  time  limit 
was  exceeded  by  the  laboratory.  Positive  results  are  changed  to 
"J".  Nondetects  are  flagged  using  professional  judgement  and 
can  be  flagged  as  unusable  (R) . 

GC/MS  Instrument  Performance  Check 

Expanded  criteria  was  used  by  the  laboratory  and  the  ion 
abundance  criteria  was  exceeded.  Associated  data  is  flagged 
unusable  (R) . 

QC/MS  Instrument  Performance  Check 

Instrument  performance  criteria  was  exceeded  by  the  laboratory. 
Professional  judgement  must  be  used  in  evaluating  the  data. 

Initial  Calibration  RRF 

The  average  of  the  relative  response  factors  did  not  exceed 
required  minimum  limits.  Positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  nondetects  are  flagged  as  unusable  (R) . 

Continuing  Calibration  RRF 

The  relative  response  factor  did  not  exceed  the  required  minimum 
limits.  If  the  RRF  <  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  ( J)  and  nondetects  as  unusable  (R) . 

Initial  Calibration  %RSD 

The  percent  relative  standard  deviation  exceeded  the  required 
limits.  If  the  RRF  >  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  professional  judgement  must  be  used  on 
nondetects.  If  the  RRF  <  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  nondetects  as  unusable  (R) . 

Continuing  Calibration  %D 

The  percent  difference  exceeded  the  required  limits  and  RRF  >  .05 
positive  results  are  flagged  as  estimated  (J)  and  nondetects 
as  "UJ" .  If  the  percent  difference  exceeded  the  required  limits 
and  rrf  <  .05  positive  results  are  flagged  as  estimated  (J) 
and  nondetects  as  unusable  (R) . 
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F-1198 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE:03 /30/94 

LABORATORY:  COMPUCHEM  LABORATORIES  INC 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY _  _ DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


EXPLANATION  OF  THE  ERROR  MESSAGES. 


I 

t 


Method  Blank  Contaialnatlon  (5Z/10X  Rula) 

Tha  sampla  rasult  la  flagged  "R"  if  the  result  does  not  exceed 
the  method  blank  result  by  the  5  tisMS  or  10  times  factor, 
depending  upon  the  compound  and  its  specific  limit. 


Internal  Standard  (Area  Count) 

The  internal  standard  area  count  is  outside  of  the  -50% 
and  +100%  window.  Positive  results  should  be  flagged  as 
estimated  ( J) .  Nondetected  compounds  using  an  IS  area  count 
less  than  50%  are  qualified  as  UJ. 

Internal  Standard  (Retention  Time) 

The  internal  standard  retention  time  varies  by  more  than  30  sec. 
The  chromatographic  profile  for  the  sample  must  be  ez£uained 
and  if  large  magnitude  shifts  are  observed,  the  reviewer  may 
consider  partial  or  total  rejection  of  the  data. 

Linearity  Calibration  (Correlation  Coefficient) 

The  linearity  calibration  did  not  result  in  a  correlation 
coefficient  that  is  greater  than  the  required  minimum  limit. 
Results  that  are  >  IDL  are  qualified  as  J  and  results  that 
are  <  IDL  are  qualified  as  UJ. 

Percent  Relative  Standard  Deviation  (%RSD) 

The  %RSD  exceeds  the  required  maximum  limit  for  the  Initial 
Calibration.  Positive  results  are  qualified  as  estimated  (J)  and 
are  qualified  by  professional  judgement. 

Percent  Difference  (%D) 

The  %D  exceeds  the  required  maximum  limit  for  the  Continuing 
Calibration.  Positive  results  are  qualified  as  estimated  ( J) . 
Nondetects  are  qualified  as  UJ. 

Percent  Recovery  (%R) 

The  %R  between  the  True  and  Found  concentrations  exceeds  the 
required  limit.  Positive  results  are  qualified  either  J  or  UJ 
according  to  the  actual  %R  result. 

Nondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 

The  Percent  Recovery  (%R)  for  the  Laboratory  Control  Samples  (LCS) 

The  %R  exceeds  the  required  limits  for  the  LCS  tests. 

Positive  results  are  qualified  J  or  UJ  according  to  the  actual 
%R  result. 

Nondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 

The  %R  for  ICP  Interference  Test  Samples 

The  %R  exceeds  the  required  limits.  Positive  results  are  qualifi 
J  or  UJ  according  to  the  actual  %R  result. 

Nondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 
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PROJBCTt  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATEi03 /30/94 

LABORATORY:  COMPUCHEM  LABORATORIES  INC 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY _ _ DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


EXPLAHATIOH  OF  THE  ERROR  MESSAGES. 


Th«  %D  for  tho  ICP  Sorlal  Dilutions  tost 

Ths  %D  szcssds  ths  rsqulrsd  limits.  Associatsd  data  is 
^alif  iad  sstimatad  ( J)  . 

DDT  Response  Time 

The  DDT  Response  Time  is  outside  of  the  required 

response  time  windows.  If  adequate  separation  is  not  achieved 

all  associated  compound  data  is  qualified  R. 

Response  Time  (RT)  Windows 

The  compound  RT  is  outside  of  the  required  RT  window. 
Additional  review  is  required  of  the  sample  chrosiatograms . 

PHC,  Sample  Result  Verification 

The  compound  RT  is  outside  of  the  required  RT  window. 
Additional  review  is  required  of  the  sample  chrootatograms . 


EXPLANATION  OF  THE  PROFESSIONAL  JUDGEMENT  MESSAGES. 


The  Relative  Percent  Difference  (RPD) 

The  matrix  spike/matrix  spike  duplicate  (MS/MSD)  RPD  is 
outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 
used  in  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  %R 

The  MS/MSD  percent  recovery  for  the  omtrix  spike  is 

outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 

used  in  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  Duplicate  %R 

The  MS/MSD  percent  recovery  for  the  siatrix  spike  duplicate 
is  outside  of  recommended  liiaits.  Professional  Judgement  must  be 
used  in  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  Recovery 

The  MS  report  percent  recoveinr  ^he  matrix  spike  is  outside 
of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be  used  in  the 
evaluation  of  the  data. 

The  Blank  Spike  Percent  Recovery 

The  Blank  Spike  percent  recovery  for  the  matrix  spike 

is  outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 

used  in  the  evaluation  of  the  data. 

The  Field  Duplicate  Informational  Flag 

The  relative  percent  difference  exceeds  25%  between  the  samples. 
The  25%  Is  an  arbitrary  number  and  Is  an  Informational  flag  only. 

The  Lab  Duplicate  Informational  Flag 

The  relative  percent  difference  exceeds  25%  between  the  dilutions. 
The  25%  is  an  arbitrary  nusdier  and  is  an  informational  flag  only. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATE: 02/2 7/P4  ! 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %il597 


Brror  that  caosad  tha  ehanga  in  tha  QFinal  flag. 


Tha  eonean.  doaa  not  aaat  5X/10X  NB  eontaain.  rula 


Tha  eonean.  doaa  not  aaat  5X/10X  NB  contaad.n.  rala 


Natala  Corr  Coaf  ealibratlon  ootaida  of  liadta. 


Matrix  Bpika  t  Raeovary  (Prof.  Jndgaaent ) 


Tha  eonean.  doaa  not  Beat  SX/lOX  MB  contaadn.  nila 


The  concen.  doaa  not  meet  5X/10X  MB  contanin.  rule 


Hetala  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limita. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doaa  not  meat  5X/10X  MB  contanin.  rule 


Tha  eonean.  doaa  not  naat  5X/10X  MB  contanin.  rula 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaide  of  linita. 


Matrix  Spike  %  Raeovary  (Prof.  Judgement) 


Tha  concen.  doaa  not  meet  5X/10X  MB  contanin.  rule 


Tha  eonean.  doaa  not  naat  5X/10X  MB  contanin.  rula 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  liaU.ta. 


Matrix  Spika  t  Racovery  (Prof.  Judganant) 


Tha  concen.  doaa  not  neat  5X/10X  MB  contanin.  rula 


Tha  concen.  doaa  not  neet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


Tha  concen.  doaa  not  neet  SX/lOX  MB  contanin.  rula 


Metala  Corr  Coef  calibration  outaide  of  linita. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgenant) 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


Tha  concen.  doaa  not  naat  SX/lOX  MB  eontaain.  rula 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaide  of  lliUta. 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaide  of  linita. 


Matrix  Spika  I  Recovery  (Prof.  Judgenant) 


Tha  eonean.  doaa  not  naet  SX/lOX  MB  contanin.  rula 


Plaid  Duplicate  t  RPD  exceeded  50%  (Mo  Action) 


The  concen.  doaa  not  neat  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


Field  Duplicate  I  RPD  exceeded  50%  (No  Action) 


Hetala  Corr  Coef  calibration  outaide  of  linita. 


Matrix  Spike  %  Racovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doaa  not  meat  SX/lOX  MB  contanin.  rula 


Tha  concen.  doaa  not  naet  SX/lOX  NB  contanin.  rula 


Tha  concen.  doea  not  neet  SX/lOX  MB  eontaain.  rule 


The  concen.  doaa  not  neet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


Hetala  Corr  Coef  calibration  outaide  of  linita. 


Matrix  Spike  %  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


Hetala  Corr  Coef  calibration  outaida  of  linita. 


Matrix  Spike  %  Racovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 


The  concen.  doea  not  meat  SX/lOX  MB  contanin.  rula 


The  concen.  doea  not  meet  SX/IQX  MB  contanin.  rule 


Hetala  Corr  Coef  calibration  outaida  of  linita. 


Matrix  Spike  %  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doaa  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rula 


The  concen.  doaa  not  meet  SX/lOX  MB  contanin.  rule 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
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BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATE : 02/2 7 /P 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


Error  thmt  caasad  tha  cbang*  in  tha  QFinal  flag. 


Natala  Corr  Coaf  calibration  outalda  of  liaita. 


Natrlz  Splka  t  Racovary  (Prof.  Jadgaaant) 


Tha  concan.  doas  not  Mat  5X/10X  MB  contaain.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  aaat  5X/10X  MB  contaain.  mla 


Tha  concan.  doas  not  aaat  5X/10X  MB  contaain.  rula 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  liaits. 


Matrix  Spike  I  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liaits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgeaent) 


Tha  concan.  doas  not  aaat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Tha  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contaain.  rule 


NET  Lab  Control  Saaplas  t  Recovery  outside  liaits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgement) 


Tha  concan.  doaa  not  aaat  5X/10X  MB  contaain.  rule 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liaita. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liaits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgeaent) 


Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liaits. 


Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liaits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Tha  concan.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


Tha  concan.  dons  not  aaat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liaits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  does  not  aeet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


The  concen.  doas  not  meat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Piald  Duplicate  t  RPD  axceeded  SOt  (No  Action) 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liaits. 


Matrix  Spike  %  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


The  concen.  doas  not  meet  SX/lOX  MB  contasiin.  rula 


The  concen.  dons  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  liaita. 


Matrix  Spiks  I  Recovery  (Prof.  Judgement) 


Tha  concen.  doas  not  aeet  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


The  concen.  does  not  aeet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


Field  Duplicate  t  RPD  axceeded  SOt  (No  Action) 


The  concen.  does  not  mast  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


Field  Duplicate  I  RPD  axceedad  SOt  (No  Action) 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  liaits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgement) 


Tha  concen.  doea  not  aaat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


NET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  limits. 


The  concan.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outsida  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  limits. 


Matrix  Spike  I  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 
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Analysis 

Typs 


Brror  that  eausad  tha  changa  in  tha  QPlnal  flag. 


Tha  concan.  doas  not  aaat  5Z/10Z  MB  contaaln.  rula 


Tha  concan.  doas  not  aaat  5Z/10Z  MB  contaaUn.  rula 


Tha  concan.  doas  not  aaat  SZ/IOZ  MB  contaain.  rula 


Tha  concan.  doas  not  aaat  SZ/lOZ  MB  contaadn.  rula 


Mstals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liadts. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgement) 


The  concen.  does  not  neet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


Metala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 


Matrix  Spike  t  Recovery  (Prof.  Judgamant) 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaita. 


The  concen.  does  not  aset  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  limits. 


Tha  concan.  doas  not  aaat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


MKT  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  limits. 


Tha  concan.  doas  not  aaet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


The  concen.  does  not  aaet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


The  concan.  does  not  mast  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  Serial  Dilution  I  Diff  outside  of  liaita. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  limits. 


The  concen.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contaain.  rula 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outsida  of  limits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaits. 


The  concen.  does  not  Beet  SX/lOX  MB  contaadn.  rula 


KZT  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outsida  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaita. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaain.  rule 


MET  ICP  serial  Dilution  t  Diff  outside  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  I  Diff  outside  of  Halts. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outsida  of  liaits. 


MET  ICP  Serial  Dilution  t  Diff  outsida  of  liaita. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaadn.  rula 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaadn.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  liaits. 


The  concan.  does  not  aaet  SX/lOX  MB  contaadn.  rula 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOI  (No  Action) 


Matrix  Spike  t  Recovery  problems  (Prof.  Judgaaant) 


Field  Duplicate  I  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 
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Error  that  caused  the  change  in  the  QFinal  flag. 


The  concen.  does  not  Met  5X/10X  MB  contaain.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits ■ 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meat  5X/10X  MB  contamin.  rule 


Matrix  Spike  t  Recovery  problems  (Prof.  Judgement) 


Percent  O  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concsn.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concsn.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contaiain.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concsn.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concsn.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  doss  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concsn.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contsmin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contsmin.  rule 


Field  Duplicate  t  RPD  exceeded  SOt  (No  Action) 


The  concen.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contaaun.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concsn.  doea  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 
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DATE:02/27/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  ii:1597 


Brror  that  cauaad  tba  cbanga  in  tha  QFinal  flag. 


Tha  coneaa.  doaa  not  aaat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  eoncan.  doaa  not  »aat  5X/10X  MB  contaaln.  rula 


Tha  conean.  doaa  not  saat  5X/10X  MB  eontaain.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  aaat  5X/10X  MB  contaaiin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contaain.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  meat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  meat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  meet  5X/10X  MB  contam 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 


Tha  concan.  doaa  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  doaa  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concan.  does  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


Tha  concan.  does  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Tha  concan.  doaa  not  maat  SX/lOX  MB  contaaiin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 


The  '*'^**cen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 


The  concan.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  concan.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


The  concan.  does  not  maat  SX/lOX  MB  concamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Tha  concan.  does  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Tha  concan.  does  not  meat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Tha  concan.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rula 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Tha  concan.  does  not  maat  SX/lOX  MB  contamin.  rula 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:02 127 194 

Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  ENDING  SAMPLE  i:1597 


Saopl* 

Type 

8DG 

Brror  that  caused  the  change  In  the  QFlnal  flag. 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaiits. 

1570 

The  concen.  does  not  Beet  SZ/lOX  MB  contsBln.  rule 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

1570 

The  concen.  does  not  Beat  SX/lOX  MB  contaain.  rule 

_ _ _ 1 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  lioita. 

mm 

1570 

Percent  D  In  the  ContCal  exceed  limits. 

BR 

1570 

Th«  conc«n.  do«a  not  moot  5X/10X  KB  contamin.  rulo 

BR 

1570 

Farcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita. 

BR 

1570 

Tha  concan.  does  not  aaet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liBlta. 

1570 

Tha  concan.  doaa  not  maat  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

1570 

The  concen.  doea  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 

BR 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BR 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contaaiin.  rule 

BR 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BR 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  SX/^^v  mb  contamin.  rule 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits . 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1570 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contsmin.  rule 

1570 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

1570 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1590 

The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contasdn.  rula 

TB 

1590 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 

FB 

1590 

The  concan.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

1590 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 

BR 

1590 

The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rulei 

TB 

1590 

The  concen.  does  not  meet  SX/lOX  MB  contamin.  rule 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

1590 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rula 

PB 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

FB 

|1590 

The  concen.  does  not  meet  5X/10X  MB  contamin.  rule 
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F-1206 


EXPLANATION  OF  THE  ERROR  MESSAGES. 

The  error  me  ; sages  refer  to  the  actions  taken  when  problems  exist 
with  the  laboratory  quality  contol  items.  The  USEPA  Functional 
Guidelines  for  the  Validation  of  Organic  and  Inorganic  Data  detail 
the  action  to  be  taken. 

The  error  messages  are  short  explanations  on  what  causes  the  QCode 
to  be  changed  to  a  lower  quality  level,  as  indicated  by  the  QFinal  code. 

NOTE:  If  results  are  qualified  due  to  the  5X/10X  rule 
for  Method  Blank  contamination,  it  takes  precidence  over 
all  other  problems. 


Extraction/Analysis  Holding  Times 

The  recommended  extraction  or  analysis  holding  time  limit 
was  exceeded  by  the  laboratory.  Positive  results  are  changed  to 
"J".  Nondetects  are  flagged  using  professional  judgement  and 
can  be  flagged  as  unusable  (R) . 

GC/MS  Instrument  Performance  Check 

Expanded  criteria  was  used  by  the  laboratory  and  the  ion 
abundance  criteria  was  exceeded.  Associated  data  is  flagged 
unusable  (R) . 

GC/MS  Instrument  Performance  Check 

Instrument  performance  criteria  was  exceeded  by  the  laboratory. 
Professional  judgement  must  be  used  in  evaluating  the  data. 

Initial  Calibration  RRF 

The  average  of  the  relative  response  factors  did  not  exceed 
required  minimum  limits.  Positive  results  are  flagged  as 
estimated  ( J)  and  nondetects  are  flagged  as  unusable  (R) . 

Continuing  Calibration  RRF 

The  relative  response  factor  did  not  exceed  the  required  minimum 
I’mits.  If  the  RRF  <  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  nondetects  as  unusable  (R) . 

Initial  Calibration  %RSD 

Tho  percent  relative  standard  deviation  exceeded  the  required 
limits.  If  the  RRF  >  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  professional  judgement  must  be  used  on 
nondetects.  If  the  RRF  <  .05,  positive  results  are  flagged  as 
estimated  (J)  and  nondetects  as  unusable  (R) . 

Continuing  Calibration  %D 

The  pexcent  difference  exceeded  the  required  limits  and  RRF  >  .05 
positive  results  are  flagged  as  estimated  (J)  and  nondetects 
as  "UJ" .  If  the  percent  difference  exceeded  the  required  limits 
and  rrf  <  .05  positive  results  are  flagged  as  estiraated  (J) 
and  nondetects  as  unusable  (R) . 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD 
LABORATORY:  COMPUCHEM  LABORATORIES  INC 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  _ 


DATE: 03/ JO/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


EXPLANATION  OF  THE  ERROR  MESSAGES. 


Method  Blank  Contamination  (5X/10X  Rule)  ] 

The  sample  result  is  flagged  "R”  if  the  result  does  not  exceed 
the  method  blank  result  by  the  5  times  or  10  times  factor, 
depending  upon  the  compound  and  its  specific  limit. 

Internal  Standard  (Area  Count) 

The  internal  standard  area  count  is  outside  of  the  -50% 
and  +100%  window.  Positive  results  should  be  flagged  as 
estimated  ( J) .  Nondetected  compounds  using  an  IS  area  count 
less  than  50%  are  qualified  as  UJ. 

Internal  Standard  (Retention  Time) 

The  internal  standard  retention  time  varies  by  more  than  30  sec. 
The  chromatographic  profile  for  the  sample  must  be  examined 
and  if  large  magnitude  shifts  are  observed,  the  reviewer  may 
consider  partial  or  total  rejection  of  the  data. 

Linearity  Calibration  (Correlation  Coefficient) 

The  linearity  calibration  did  not  result  in  a  correlation 
coefficient  that  is  greater  than  the  required  minimum  limit. 
Results  that  are  >  IDL  are  qualified  as  J  and  results  that 
are  <  IDL  are  qualified  as  UJ. 

Percent  Relative  Standard  Deviation  (%RSD) 

The  %RSD  exceeds  the  required  maximum  limit  for  the  Initial 
Calibration.  Positive  results  are  qualified  as  estimated  (J)  and 
are  qualified  by  professional  judgement. 

Percent  Difference  (%D) 

The  %D  exceeds  the  required  maximum  limit  for  the  Continuing 
Calibration.  Positive  results  are  qualified  as  estimated  (J) . 
Nondetects  are  qualified  as  UJ. 

Percent  Recovery  (%R) 

The  %R  between  the  True  and  Found  concentrations  exceeds  the 
required  limit.  Positive  results  are  qualified  either  J  or  UJ 
according  to  the  actual  %R  result. 

Kondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 

The  Percent  Recovery  (%R)  for  the  Laboratory  Control  Samples  (LCS) 

The  %R  exceeds  the  required  limits  for  the  LCS  tests. 

Positive  results  are  qualified  J  or  UJ  according  to  the  actual 
%R  result. 

Nondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 

The  %R  for  ICP  Interference  Test  Samples 

The  %R  exceeds  the  required  limits.  Positive  results  are  qualifie 
J  or  UJ  according  to  the  actual  %R  result. 

Nondetect  results  are  qualified  UJ  or  R  according  to  the  actual 
%R  result. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NATIONAL  GUARD  DATE : OJ/JO/94 

LABORATORY:  COMPUCHEM  LABORATORIES  INC 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  _ DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


EXPLANATION  OF  THE  ERROR  MESSAGES. 


The  %D  for  the  ICP  Serial  Dilutions  test 

The  %D  exceeds  the  required  limits.  Associated  data  Is 
qualified  estimated  ( J) . 

DDT  Response  Time 

The  DDT  Response  Time  Is  outside  of  the  required 

response  time  windows.  If  adequate  separation  Is  not  achieved 

all  associated  compound  data  Is  qualified  R. 

Response  Time  (RT)  Windows 

The  compound  RT  Is  outside  of  the  required  RT  window. 
Additional  review  Is  required  of  the  sample  chromatograms. 

PHC,  Sample  Result  Verification 

The  compound  RT  Is  outside  of  the  required  RT  window. 
Additional  review  Is  required  of  the  sample  chromatograms. 


EXPLANATION  OF  THE  PROFESSIONAL  JUDGEMENT  MESSAGES. 


The  Relative  Percent  Difference  (RPD) 

The  matrix  spike/matrix  spike  duplicate  (MS/MSD)  RPD  Is 
outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 
used  In  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  %R 

The  MS/MSD  percent  recovery  for  the  matrix  spike  Is 

outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 

used  In  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  Duplicate  %R 

The  MS/MSD  percent  recovery  for  the  matrix  spike  duplicate 
Is  outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 
used  In  the  evaluation  of  the  data. 

The  Matrix  Spike  Recovery 

The  MS  report  percent  recovery  for  the  matrix  spike  is  outside 
of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be  used  in  the 
evaluation  of  the  data. 

The  Blank  Spike  Percent  Recovery 

The  Blank  Spike  percent  recovery  for  the  matrix  spike 

is  outside  of  recommended  limits.  Professional  Judgement  must  be 

used  in  the  evaluation  of  the  data. 

The  Field  Duplicate  Informational  Flag 

The  relative  percent  difference  exceeds  25%  between  the  samples. 
The  25%  is  an  arbitrary  number  and  is  an  informational  flag  only. 

The  Lab  Duplicate  Informational  Flag 

The  relative  percent  difference  exceeds  25%  between  the  dilutions. 
The  25%  is  an  arbitrary  number  and  is  an  informational  flag  only. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/01/94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  ENDING  SAMPLE  4  i  1597 


AKALTSI6 

TTPS 

CONPOUHD 

SAMPLE 

KUHBBR 

8DG 

ERROR  NBSSACBS 

BMA 

2 , 4-DIIfITROPEBMOL 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  lijtita.  | 

BMA 

3 , 3  •  -DICBLOROBBMt  IDIRB 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  lixdta.  | 

BMA 

3-NITROANILIHE 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  lialts. 

BMA 

4 -BROItOPHSMnn4-PBE2nn.BTaSR 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liadta.  g 

BMA 

4-CHLOROANlLIHB 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaits.  I 

BHA 

4-NITROPHBNOL 

1546 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1546 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BKA 

HEXACHLOROBUTADIENE 

1546 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits.  I 

BNA 

INDENO( 1,2,3-CD)PYRBNE 

1546 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits.  ( 

BNA 

PBMTAeHLOROPHZNOL 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  linita.  i 

BNA 

PHEMOL 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits* 

BNA 

3,3' -DICHLOROBEM3 IDIHE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

3-HITROAllILlKB 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  axeaad  liaita. 

BKA 

4-BROMOPHBKTL-PBSNYLBTHBR 

1547 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

4-CHI4OROANZLINB 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits  a 

BNA 

4-KtTROPHEHOL 

1547 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

HBXACHLOROBENZ BNB 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

REXACRLOROBUTADIENB 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

I NDENO ( 1 , 2 , 3 -CD ) P YRENE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

PBENOL 

1547 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limit.. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limit.. 

BNA 

3 , 3  <  'DICHLOROBENZ  IDIHE 

1548 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

BNA 

4  -BROHOPHEMYL-PHEHYLETHER 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4-CHLOROANlLINE 

1546 

FB 

1545 

percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

REXAC  HLOROfiUTAD I ENE 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

I KDENO (1,2,3 -CD ) PYRENE 

1548 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

PHENOL 

1548 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1549 

1545 

percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

BNA 

3,3' -DZCRLOROBENZIDINE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROAKILINE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4 - BROMOP HENYL- PHEKYLETHER 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NrTRCPHENOL 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACELOROBENZENE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADIENE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

INDENO ( 1 , 2 , 3 -CD ) PYRENE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3,3- -DICHLOROBENZIDINE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

BNA 

3-NITPOANILINE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4 -BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CRLOROANILINE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEi03 /01 /94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  (^11545  ENDING  SAMPLE  i)il597 


ANALYSIS 

TYPE 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

QQjII 

SDG 

BMtOR  KBSSAGSB 

BNA 

BEXACHUHtOBENZSin 

1550 

1545 

Pareant  0  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

BNA 

HEXACHLOROBDTADIENE 

1550 

mm 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lialta. 

SNA 

IHDEEO  ( 1 , 2 , 3 -CD  )  P  YREHE 

1550 

Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  iiaita. 

BNA 

PBNTACBLOROPHSNOL 

1550 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lialta. 

BNA 

PHENOL 

1550 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

2 , 4-DINZTROPBENOL 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

BNA 

3,3' -DZCHLOROBENZZDINE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3-NZTROANZLZNE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits • 

BNA 

4-BROMOPHBNYL-PHENYLETHER 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILZNE 

1551 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  liaits. 

BNA 

4-NZTROPHENOL 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENS 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADZENE 

1551 

ms 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

Iin>ENO(  1,2, 3-CD)PyitXHE 

1551 

^m 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

PBNTACBLOROPHBNOL 

1551 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaits. 

BNA 

PHENOL 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPBENOL 

1552 

NR 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

3,3' -DZCELOROBENZ  ZDINB 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-BROMOPHEKYL-PHENYLETHER 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPEENOL 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENS 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADZENE 

1552 

WR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

BNA 

IKOENO(  1,2, 3-CD)PYRENE 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

PENTACKLOROPHENOL 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1552 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPBENOL 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3*  ^DZCELOROBENZ  ZDZNE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NZTROANILINE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-BROMOPHENyL-PHENYLETHER 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CRLOROANZLZNE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZ  ENE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADZENE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

INDENOd  ,  2 , 3-CD)PYRBire 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3 , 3 ‘ -DICHLOROBENZZDINE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4 - BROMOP  HENYL-PHENYLETHBR 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CBLOROANILINE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENS 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADZENE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

INDENO( 1,2, 3-CD) PYRENE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PENTAC  HLOROP  HENOL 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1556 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 
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DATE:03/0l/94 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  4:1545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


AKAI.YSI8 

TYPE 

COKPOUHD 

SAMPLE 

HUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

8D6 

ERROR  MESSAGES 

BNA 

3 , 3  • -DlCRIiOROBXNZ  IDINB 

1S5( 

PB 

1S4S 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita>  I 

BNA 

3-HITROARILIMX 

1556 

FB  1 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lialta.  | 

BHA  ^ 

Z-BMMOPHZMTL-PHBNTLETBBR 

1556 

EZH 

1545 

Pareant  0  in  tha  ContCal  axcaad  llalta. 

BNA 

4-CSLOROANILIinE 

1556 

FB 

1545 

Parcant  D  In  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

4-NITROPBBNOL 

1556  1 

FB 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limlta. 

BNA 

HEXACBLOROBENZBNB 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liAite. 

BNA 

BEXACHLOROBUTADIENB 

1556 

PB  1 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

INDENO (1,2,3 -CD ) PYRENE 

1SS6 

FB  ! 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limit*. 

BNA 

PENTACHLOROPBENOL 

1556 

FB 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  axcaad  limits.  ^ 

BNA 

PHENOL 

1556 

FB 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

2 , 4-DZNITROPHENOL 

1557 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

3,3' -DICHLOROBSNZ IDZNE 

1557 

1545 

Percent  0  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3-NZTROANZLINE 

1557 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

4-BROKOPHBNYL-PHENYLErBER 

1557 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  axcaad  liiaits. 

BNA 

4-CHLOROANILINZ 

1557 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

4-NZTROPHENOL 

1557 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBSNZBNE 

1557 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBUTADZENE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limlte. 

BNA 

Z  NDENO ( 1 , 2 , 3 -CD ) PYRENE 

1557 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPBENOL 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1557 

1545 

Percen'  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

iBNX 

3,3-  -DICHLOROBSNZ  IDINB 

1558 

on 

1545 

Parcsnt  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

3-NITROANILINB 

1558 

ER 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

4-BROMOPHENYL-PHEKYLETHER 

1558 

ER 

1546 

percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NZTROPHENOL 

1558 

ER 

1545 

parcant  D  in  the  ContCal  exceed  lisU.ts. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limit*. 

BNA 

HEXACHLOROBUTADI ENE 

1558 

ER 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

INDENO (1,2, 3-CD ) PYRENE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits* 

BNA 

PENTACHLOROPBENOL 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

1  PHENOL 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

'  2 , 4-DINZTROPHENOL 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

,3,3' -DICRLOROBENZIDINE 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANZLINE 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4 - BROMOPHENYL- P  HENYLETHER 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1559 

1 - 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBUTADIENB 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

INDENO (1,2, 3-CD ) PYRENE 

1  1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPBENOL 

1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

;  1559 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limit*. 

BNA 

2 , 4-DINZTROPRENOL 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3,3* -DICHLOROBENZIDINE 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4 - BROMOP HENYL- P HENYLETHER 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1560 

1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 

BNA 

BIS( 2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE 

1560 

1  1545 

Percent  D  in  the  ContCel  exceed  limits. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATEi03 /01 /94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  if  X 1545  ENDING  SAMPLE  if  x  1597 


AMALTSIS 

TYPE 

COKPOUND 

8AHPLB 

IfUHBBR 

SDG 

ERROR  KB88AfiB8 

SNA 

BSXkCBLOROBBMZBin 

1S60 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

BNA 

BBXACBLOROBDZADIBNB 

1560 

1545 

Parcant  D  in  tba  ContCal  axcaad  lladta. 

BMA 

IHDBNOt  1 , 2 , 3-CD)  PTRKNK 

1560 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

BHA 

PBMTACBLOROPBENOL 

1560 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

BNA 

PHENOL 

1560 

1545 

Pftre«nt  D  in  th*  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

2 , 4-DINlTROPHEHOL 

1566 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3' -DXCHLOROBENZIDZNS 

1566 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1566 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liadta. 

BNA 

4-BROHOPHENYL-PHENYLBTHER 

1566 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILZNE 

1566 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

4-NITROPHSNOL 

1566 

1545 

Parcent  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1566 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACBLOROBUTADIENE 

1566 

1545 

Parent  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

IHDENO  (  1 , 2 , 3 -CD  )  PTRBNE 

1566 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liad.to. 

PENTACHLOROPBSNOL 

1566 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liad.tSa 

BNA 

PHENOL 

1566 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

BNA 

2 , 4-DINITROPREHOL 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits  a 

BNA 

3  p  3 ‘ -DICHLOROBBNZ IDINE 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liadta. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits • 

BNA 

4 - BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4-NITROPRENOL 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1567 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

HEXACRLOROBUTAOIEHE 

1567 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

IHDERO  <1,2, 3-CO ) PYREKE 

1567 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1567 

1545 

Parcent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

PHENOL 

1567 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BNA 

2 , 4-DINITROPHENOL 

1566 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

3,3' -OICHLOROBENZ IDIHE 

1568 

HR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liadta. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-CHLOROANILINE 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1566 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

REXACHLOROBUTADIENE 

1568 

NR 

1545 

Parcent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

INDENO( 1 , 2 , 3-CD)PYRENE 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1568 

NR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

2 , 4-DTNITROPHENOL 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3  -DICBLOROBENZIDINE 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3-NITROANILINE 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4 -BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4 -CHLOROANI LINE 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HE XACHLOROBUTAD I ENE 

1569 

1545 

percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

INDBNO( 1,2, 3-CD ) PYRENE 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PENTACHLOROPHENOL 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PHENOL 

1569 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3, 3 • -OICHLOROBENZ IDINE 

1570 

NR 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

NVANG  SI  Report 


F-1213 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  iil545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  ilf.1597 


ANALYSIS 

TYPE 


DATE: 03/01/54 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *'.1545  ENDING  SAMPLE  (^:1597 


ANALTSZS 

TYPl 

COMPOUND 

SAMPLE 

HUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERROR  MESSAGES 

BMA 

DI  -H'BaTTLPBTHALKrB 

1577 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  lijiita. 

BKA 

DI'N-OCnXPBTBAlATB 

1577 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lialta. 

BNA 

BEXACHLOROBKMZBNZ 

1577 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

BKA 

R-NITROSO-DI-N-PROPTLMUra 

1577 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

PTR2NS 

1577 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

3,3* -DICHLOROBENZ IDINE 

1578 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  exceed  limits . 

BNA 

4-NITROPBENOL 

1578 

1570 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BENZO { K ) FLUORANTBENB 

1578 

1570 

P«rc«nt  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI-N-BUTYLPHTHAIATB 

1578 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-OCTTLPBTHALATB 

1578 

1570 

Parcant  D  in  the  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZENE 

1578 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcead  limits. 

BNA 

N-NZTROSO-DZ-N-PROPYLAMZNE 

1578 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PTRENE 

1578 

1570 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcead  limits. 

BNA 

3,3* -DICHLOROBBNZ IDINB 

1579 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

4-NZTROPHENOL 

1579 

1570 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

BBHZO ( K ) FLUORANTHENE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits . 

BNA 

DI-N-BUTYLPHTRALATE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI-N-OCTYLPHTHAIATE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

HEXACHLOROBENZ ENE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

N-NITROSO-DZ-N-PROPYLAMINE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PYRENE 

1579 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3 , ^ ' -DZCHLOROBENZ IDINE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

1580 

1570 

Parent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

0 I - N - OCTYLP HTHALATE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  axcaad  limits. 

BNA 

N-HITROSO-DI -N-PROPYLAMINE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

PYRENE 

1580 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3' -DICRLOROBENZ IDINE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BUTYLBENZ  YLP  HTHALATE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI-H-OCTYLP HTHALATE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

N-NITROSO-DI-N-PROFYLAMINE 

1581 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3' -DICHLOROBEH2IDINE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BUTYLBENZYLPHTHALATE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI-N-BUTYLP HTHALATE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-OCTYLP HTHALATE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

N-NITROSO-DI -N-PROPYLAMINE 

1581 

DL 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

3,3' -DICHLOROBENZ IDINE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

4-NITROPHENOL 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

D I - N- BUTYLP  HTHALATE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-OCTYLP  HTHALATE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

BEXACHLOROBENZENE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

N -N ITROSO- D I - N- PROP YLAM I NE 

1582 

ER 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1215 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Nondetect  Error  Messaces 
REVIEWER:  DENNIS  MARTi 
BEGINNING  SAMPLE  izl545 


DATE: 03 /0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


AMALTSZS 

TYPB 


3,3* -DZCHLOROBERSZDZNX 


4-llZTROPHBNOL 


BSNSO  (  K )  PLO<HUUITHSlfB 


DZ  -It-BUTYZ^BTBAZATB 


DI  •N-OCTYLPBTBALATB 


HEXACHLOROBENZSNE 


N-MITROSO-DI-N-PROPYLAMIKE 


PYRENE 


3,3' -DZCBLOROBBNZZDZHE 


SRROR  NBSSAGBS 


Pttrcsnt  D  in  th«  ContCal  mxcmmd  limits. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liAito. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaits. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaits. 


Pareant  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


BNA 

4-HITROPEENOL 

1585 

ER 

1570 

Parent  D  in  th.  ContCal  ncawl  limita.  ^ 

BNA 

BENZ  0 ( K ) FLUORANTHENE 

1S8S 

BR 

1570 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits.  H 

BNA 

DI-N-BUTYLP  HTHALATB 

1585 

BR 

1570 

Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita.  ^ 

DZ-N-OCTYLPHTHAZATB 


HBXACHLOROBENZENE 


N-NZTROSO-DZ-N-PROPYLRMZNB 


PYRENE 


3,3* -DZCHLOROBENZZDZNE 


4-NITROPHENOL 


BENZ  0 ( K ) FLUORANTHENE 


DI -N^BUTYLPSTHALATE 


DI-N-OCTYLPHTHALATE 


HEXACHLOROBEN2ENE 


N-NZTROSO-DI-N-PROPYLAHZNE 


PYRENE 


3,3* -DICBLOROBENZZDINE 


4-NITROPRENOL 


BENZO ( X ) FLUORANTHENE 


DZ -N-BUTYLPBTRALATE 


I  DI -N-OCTYLPHTHALATB 


BEXACHLOROBENZENE 


N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 


PYRENE 


3,3* 'DICHLOROBENZIDZNE 


4-NZTROPHENOL 


BENZO ( K ) FLUORANTHENE 


DI -N-BUTYLPHTHALATE 


DI-N-OCTYLPHTHALATE 


BEXACHLOROBENZENE 


N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 


PYRENE 


3,3* -DICRLOROBENZ IDINE 


4-NITROPHENOL 


BENZO  ( X )  FLUORANTHENE 


BUTYLBBNZ  YLP  HTHALATB 


DI -N-BUTYLPHTHALATB 


DI -N-OCTYLPRTHALATE 


BEXACHLOROBENZENE 


N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 


PYRENE 


Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


I Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 


Ipereant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


I  Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


I  Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


I  Percent  D  in  the  ContCsl  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


NVANG  SI  Report 
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DATEt03/01/94 


F-1216 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #  :1545 _ ENDING  SAMPLE  (1:1597 


JINALTSIS 

TYPE 

rOKPOUMO 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERROR  MESSAGES 

BMA 

2,2' -OZTBXS  ( 1-CBLOROPROPANE ) 

1590 

1590 

Parcant  0  in  tha  ContCal  azcaad  liaita. 

BHA 

4-HITROPHBNOL 

1590 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

BBMZO  ( K )  fitorahthenb 

1590 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

BUTrLBENZTLPHTBALATB 

1590 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

DI  -N-BOTTLPBTHALATB 

1590 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axeaad  liaita. 

BNA 

DI-N-OCTYLPHTHALATE 

1590 

1590 

Parcant  D  in  the  ContCal  exceed  liaita . 

BNA 

HEXACHLOROBENZ EKE 

1590 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

2,2'-OXYBIS  ( l*CHLOROPROPANE) 

1592 

FB 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

4-NZTROPHENOL 

1592 

FB 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

1592 

FB 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  exceed  liaita. 

BNA 

BUTYLBENZYLPBTRALATE 

1592 

FB 

1590 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

1592 

FB 

1590 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

DI-N-OCTYLPHTRALATS 

1592 

FB 

1590 

P«rcBnt  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

BNA 

REXACHLOROBENZENE 

1592 

FB 

1590 

Parcant  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

HET 

ANTIMONY 

154< 

1545 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outaide  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  lisiits. 

MET 

NICKEL 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liaiits. 

MET 

SELENIUM 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SILVER 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  lindts. 

MET 

1546 

1545 

MET  lAb  Control  Samples  t  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1546 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  oucside  of  limits. 

MET 

ZIHC 

1546 

1545 

Metals. Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SILVER 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1547 

1545 

MET  Lab  Control  Samples  %  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ZINC 

1547 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1548 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BARIUM 

1548 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COPPER 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

IRON 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MAGNESIUM 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MANGANESE 

1548 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

NVANC  SI  Report 
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F-1217 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATE: 03/02/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  11597 


MIALTSIS 

TTPB 


NBRCURY 


HZCKSL 


POTASSIUM 


SSLSHZUM 


SZLVSR 


THALLIUM 


VANADIUM 


ZINC 


ARTZHONY 


BERYLLIUM 


CADMIUM 


CHROMIUM 


COBALT 


LEAD 


MERCURY 


NICKEL 


SELENIUM 


SILVER 


THALLIUM 


ZINC 


I  ANTIMONY 


BERYLLIUM 


CADMIUM 


CHROMIUM 


COBALT 


LEAD 


MERCURY 


NICKEL 


SILVER 


THALLIUM 


I  ANTIMONY 


BERYLLIUM 


CADMIUM 


CHROMIUM 


I  COBALT 


NICKEL 


SILVER 


THALLIUM 


ZINC 


ANTIMONY 


INUMBER 


1546 


1548 


1548 


1548 


1548 


1548 


1548 


1548 


1548 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1549 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1550 


1551 


1551 


1551 


1551 


1551 


SAMPLE  SDG 
TYPE 


ERROR  MESSAGES 


M«tAla  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  lijaita. 


Matala  Corr  Coaf  calibration  ootsida  of  limits • 


iMatala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


I  Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


MET  Lab  Control  Saa^laa  |  Racovery  outeide  limits. 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


{Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  cf  limits. 


Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


ttotals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  lisiits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  zalibration  outsida  of  limits. 


MET  Lab  Control  Samplas  I  Racovery  outsida  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


I  Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


jHatals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits* 


MET  Lab  Control  Samplas  %  Racovery  outsida  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


j Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 


MET  Lab  Control  Samplas  I  Recovery  outsida  limits. 


Matals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 


Metals  Corr  Ccaf  calibration  outsida  of  limits. 


MET 

BERYLLIUM  1 

1552 

1 

iWR 

1545  1 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1552 

WR 

1545 

Metal.  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limit. . 

CHROMIUM 


COBALT 


LEAD 


iMetals  Corr  Coaf  calibration  outeide  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 


Metals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 
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F-1218 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEt03 /01 /94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545  _ ENDING  SAMPLE  »:J597 


AMALTSIS 

TYPE 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERROR  MESSAGES 

MET 

MERCURY 

1552 

WR 

1S4S 

Matals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  liauta. 

NST 

NICKEL 

1552 

HR 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  liaita. 

NET 

SELENIUM 

1552 

WR 

1545 

Hatala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  liaita. 

MET 

SILVER 

1552 

WR 

1545 

HfttAls  Corr  Coof  calibration  outaida  of  limits. 

MET 

1552 

NR 

1545 

MET  Lab  Control  Saaplea  1  Racovery  outaida  llauta. 

MET 

THALLIUM 

1552 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ZINC 

1552 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1556 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1556 

FB 

1545 

Metala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1556 

PB 

1545 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1556 

PB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1556 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1556 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liiaits. 

MET 

MERCURY 

1556 

PB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1556 

PB 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1556 

PB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SILVER 

1556 

PB 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1556 

PB 

1545 

MET  Control  Samples  I  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1556 

PB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

VANADIUM 

1556 

FB 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

lJS7 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limita. 

MET 

SILVER 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1557 

1545 

NET  Lab  Control  Samples  %  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ZINC 

1557 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  liBd.ts. 

MET 

BARIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

ER 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COPPER 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

IRON 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MAGNESIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

POTASSIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SILVER 

1558 

ER 

TiTi 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1558 

ER 

1545 

MET  Lab  Control  Samples  1  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1558 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 
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F-1219 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *'.1545 


ANALYSIS 

TYPE 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

— - - -  - - - - - -  — 1 

BSROR  MSSSAGSS 

MZT 

VMIADimi 

15S8 

ER 

1545 

Natals  Corr  Coef  calibration  outsida  of  liuta.  | 

NET 

AirriMORT 

1559 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  liaita.  | 

MET 

BBRYLLIUN 

1559 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  liadta. 

MET 

CADMIUM 

1559 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  luaita. 

MET 

CHROMIUM 

1559 

1545 

M«tAl«  Corr  Coof  calibration  outaida  of  limits. 

MET 

COBALT 

1559 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

IRON 

1559 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1559 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1559 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1559 

1545 

Matal.  Corr  Coaf  calibration  outsida  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1559 

1545 

Matals  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limits. 

MET 

SILVER 

1559 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1559 

1545 

MZT  Lab  Control  Samples  t  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1559 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits • 

MET 

ANTIMONY 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits* 

MET 

BERYLLIUM 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

COBALT 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

LEAD 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  lim.,ts.  | 

MET 

NICKEL 

1560 

_ 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

SELENIUM 

1560 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SILVER 

1560 

bh 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1560 

mm 

1545 

MET  Lab  Control  Samples  t  Recovery  outside  limits.  | 

MET 

THALLIUM 

1560 

Jm 

1545 

Metal*  Corr  Coef  calibration  outside  of  limit*.  f 

MET 

ZINC 

1560 

1545 

Metal*  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

ALUMINUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits*  I 

MET 

ANTIMONY 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

BERYLLIUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

CADMIUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

IRON 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1566 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MERCURY 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1566 

1545 

Matala  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

SELENIUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  | 

MET 

SILVER 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  1 

MET 

1566 

hh 

MET  Lab  Control  Samples  I  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1566 

1545 

Metals  Corr  Coef  cslibretion  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1567 

1545 

Hstsls  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

BERYLLIUM 

1567 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  * 

MET 

CADMIUM 

1567 

1545 

Matala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

COBALT 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  1 

MET 

LEAD 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

NICKEL 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

SELENIUM 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  | 
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DATE; 03 /OJ /94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *'.1597 


M 


F-1220 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /02 /94 

Nondetect  E^ror  Messages 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545  ENDING  SAMPLE  i:1597 


ANALYSIS 

TYPE 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERROR  MESSAGES 

MET 

SIA.VBR 

1567 

1545 

Mwtals  Corr  Co«£  calibration  outsida  of  limits. 

MET 

1567 

1545 

MET  Lab  Control  Samplas  1  Rscovary  outsids  limits. 

MET 

THALLIUM 

1567 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1568 

im 

1545 

Mat.l.  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limit. . 

MET 

BERYLLIUM 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1568 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COPPER 

1566 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

iS6e 

WR 

1545 

Natal.  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limit.. 

MET 

MERCURY 

1568 

WR 

1545 

Metal.  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limit.. 

MET 

NICKEL 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1568 

WR 

1545 

Natal.  Corr  Coaf  calibration  outaida  of  limita. 

MET 

SILVER 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  lisiits. 

MET 

1568 

WR 

1545 

NET  Lab  Control  Sa^laa  t  Racorery  outside  limita. 

MET 

THALLIUM 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ZINC 

1568 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1569 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1569 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1569 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1569 

1545 

Metal.  Corr  Coef  calibration  outaida  of  limita. 

MET 

COBALT 

1569 

1545 

Metal.  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limita. 

MET 

LEAD 

1569 

1545 

Matala  Corr  Coef  calibration  outaida  of  limita. 

MET 

MERCURY 

1569 

1545 

Metala  Corr  Coaf  calibration  outaica  of  limits. 

MET 

-NICKEL 

1569 

1545 

Hetala  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limita. 

MET 

SELENIUM 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limits. 

MET 

SIL’/ER 

1569 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limita. 

MET 

1569 

1545 

MET  Lab  Control  Samples  %  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1569 

1545 

Metala  Corr  Coef  calibratio-  outaide  of  limita. 

MET 

VANADIUM 

1569 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

HET 

CADMIUM 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limits. 

MET 

COBALT 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limita. 

MET 

COPPER 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1 _ 

SELENIUM 

1570 

WR 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limits. 

MET 

SILVER 

1570 

WR 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

KET 

1570 

MET  Lab  Control  Samples  t  Recovery  outside  limits. 

Krr 

THALLIUM 

1570 

mm 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MKT 

VANADIUM 

1570 

¥R 

mm 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

ANTIMONY 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  Irmits. 

MET 

ARSENIC 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BARIUM 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

BERYLLIUM 

15  ’2 

ER 

^5 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CADMIUM 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outaide  of  limits. 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DkTEz03/01/94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  ENDING  SAMPLE  §:1597  I 


AHALYSXS 

TYPB 

1 

o 

u 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERRm  MBSSJUatS 

HST 

COBALT 

1572 

BR 

1545 

Natali  Corr  Coaf  calibration  ootaida  of  liaita.  | 

MET 

COPPER 

1572 

ER 

1545 

Hatala  Corr  Coaf  calibration  ootaida  of  limits.  | 

MET 

LEAD 

1572 

ER 

1545 

Natala  Corr  Coaf  calibration  ootatda 

MET 

MXGMESIOM 

1572 

BR 

1545 

Natela  corr  Coaf  calibration  ootaida  of  lijalta.  ■ 

MET 

MANGANESE 

1572 

ER 

1545 

Natala  Corr  Coaf  calibration  ootaida  of  liaita.  | 

MET 

MERCURY 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits. 

MET 

POTASSIUM 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

SELENIUM 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

SILVER 

1572 

BR 

1545 

Natala  Corr  Coaf  calibration  ootaida  of  limits . 

MET 

1572 

ER 

1545 

MET  Lab  Control  Camples  1  Recovery  outside  limits.  1 

MET 

THALLIUM 

1572 

ER 

1545 

Natala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

VANADIUM 

1572 

ER 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

ZINC 

1572 

ER 

1545 

Natala  Corr  Coaf  calibration  ootaida  of  limita.  J 

MET 

ANTIMONY 

1573 

1545 

Natala  Corr  Coaf  calibration  outside  of  limits.  I 

MET 

BERYLLIUM 

1573 

1545 

Natala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits.  ' 

MET 

CADMIUM 

1573 

1545 

Natala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1573 

mm 

1545 

Motals  CoiTi  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1573 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COPPER 

1573 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

IRON 

1573 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibretion  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1573 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1573 

1545 

H.tals  Corr  Coaf  calibration  outaid.  of  limita. 

MET 

NICKEL 

1573 

1545 

Natala  Corr  Coef  calibration  outside  of  limita. 

MET 

SELENIUM 

1573 

1545 

Hetala  Con  Coef  calibration  outside  of  limita. 

MET 

SILVER 

1573 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1573 

1545 

MET  lab  Control  Samplsa  I  Recovery  outeide  limite. 

MET 

THALLIUM 

1573 

1545 

Hetale  Corr  Coaf  calibration  outeide  of  limita. 

MET 

ANTIMONY 

1574 

1545 

Metale  Corr  Coaf  calibration  outeide  of  limita. 

MET 

BERYLLIUM 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limite. 

MET 

CADMIUM 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

CHROMIUM 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

COBALT 

1574 

— 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limita. 

MET 

IRON 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

LEAD 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

MERCURY 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

NICKEL 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

SELENIUM 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outeide  of  imits. 

MET 

SILVER 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

MET 

1574 

1545 

MET  Lab  Control  Samples  %  Recovery  outside  limits. 

MET 

THALLIUM 

1574 

1545 

Metals  Corr  Coef  calibration  outside  of  limits. 

VOL 

1,1, 2, 2 -TETRACHLOROETHANE 

1545 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 3-DICHLOROETHANE 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

2-HEXANONE 

1545 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

4 - METHYL- 2 - PENTANONE 

1545 

TB 

1545 

VOL 

1545 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1545 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

C  FTLO  R  0  MET  HAN  E 

1545 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

:  ,  1  , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1546 

1  154S 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -D  r  CHLOROETHANE 

1546 

1 

1  1545 
* 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 
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I  F-1222 

I  PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATEz03/01/94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

I  BEGINNING  SAMPLE  #Zl545 _ ENDING  SAMPLE  if  1 1597 


ANALYSIS 

TYPB 

COKPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SOG 

ERROR  MESSAGES 

VOL 

2-HBXANOHS 

154fi 

154S 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

VOL 

4 -METHTL-2 -PBNTANONB 

154C 

1S45 

Parcant  RSD  in  tha  InitCal  axcaada  liaita. 

VOL 

1S4C 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

VOL 

ACBTOHE 

lS4t 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

VOL 

CHLOROBTHAHB 

1546 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1546 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita . 

VOL 

2-BEXANONE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

4-KETHYL-2 -PENTANONE 

1547 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  liaita. 

VOL 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

ACETONE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CELOROHETHANE 

1547 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1,1,2 , 2-TETRACELOROBTBANE 

1548 

PB 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1548 

PB 

1545 

Parent  D  in  tha  Cont^’a!  axcaad  limit.. 

VOL 

2-HEXANONE 

1548 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

4 -HETHYL-2 -PENTANONE 

1548 

PB 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  liaits. 

VOL 

1546 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

ACETONE 

1548 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1548 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1546 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1549 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

2-KEXANONE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

1549 

1545 

Percent  RSD  in  tha  InitCal  axcaada  limita. 

VOL 

1549 

1545 

Parcant  D  in  the  ContCal  axcaad  limita. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1549 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETHANE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

VOL 

2-HEXANONE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

4 - METHYL- 2  - PENTANONE 

1550 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeda  liaita. 

VOL 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

VOL 

ACETONE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1550 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCsl  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

2-HEXANONE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

1551 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaits. 

VOL 

ACETONE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCsl  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1551 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1552 

WR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  liaita. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1552 

WR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

2-REXANONE 

1552 

WR 

1545 

Percent  D  vn  the  ContCsl  exceed  limits. 

VOL 

4-METHYL- 2 -PENTANONE 

1552 

WR 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCsl  exceeds  limits. 

VOL  1 

- 1 _ 

1552 

WR 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 
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ANALYSIS 

TYPB 

COMPOUND 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDC 

BRROR  MBSSAQXS 

VOL 

ACSTONB 

1552 

WR 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lialta. 

VOL 

CBIAROSTBANE 

1552 

MR 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  lioita. 

VOL 

CBLOROKBTBANB 

1552 

WR 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROBTBANZ 

1553 

TB 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liadta. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROBTBANB 

1553 

TB 

1545 

P«re*nt  D  in  th*  ContCal  axcaad  liaits. 

VOL 

2-HEXAJIOllE 

1553 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

1553 

TB 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1553 

TB 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita . 

VOL 

CHLOP.OETHANE 

1553 

TB 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  linita. 

VOL 

CHLOROMETHANE 

1553 

TB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETBANE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2  -DICHLOROETHANE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limite. 

VOL 

2-HEXANONE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

4 -METHTL-2 -PENTANONE 

1554 

1545 

Parent  RSD  in  tha  InitCal  axcaads  limits. 

VOL 

1554 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

VOL 

ACETONE 

1554 

1545 

Percant  D  in  tha  ContCal  axcaed  limits. 

VOL 

CELOROETRAKB 

1554 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaed  limits. 

VOL 

CBLOROMETRANE 

1554 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1,1,2 , 2-TBTRACRLOROETHANE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

2-HEXANONE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

1555 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  axcaad  limits. 

VOL 

ACETONE 

1555 

1545 

Parcant  D  in  tha  ContCal  axcaad  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROMETHANE 

1555 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , : , 2 , 2 -TETRACHLOROBTHANE 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  tha  ContCal  axcaad  limita. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1554 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

2-REXANONE 

1556 

PB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

VOL 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

1556 

FB 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

ACETONE 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limite. 

VOL 

CHLOROMETHANE 

1556 

FB 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRACHLOROETHANE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

2-HEXANONE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

4-METHyL-2 -PENTANONE 

1557 

1545 

Perrept  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

ACETONE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROMETHANE 

1557 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limite. 

VOL 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limita. 

O 

> 

2-HEXANONE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

4 - METHYL- 2 -PENTANONE 

1558 

ER 

1545 

Percent  RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

VOL 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

ACETONE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOL 

CHLOROETHANE 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 

VOl. 

CHLOROMETHANE 

1558 

ER 

1545 

Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 
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ANALYSIS 

TYPE 


SAMPLE  60C 
TYPE 


1,1,2 , 2-TBTRACHLOROETHAIIB 


1 , 2-DXCBLOROETBANS 


2-BEXANONE 


4 - METHYL- 2 -P BNTANONB 


1  ACETONE 


CHLOROETBANE 


CHLOROMETRANE 


1,1,2, 2-TETRACHLOROETHANE 


1 , 2-DICHLOROETHANE 


2-HEXANONE 


4 -METHYL- 2 -PENTANONB 


ACETONE 


CELOROETHANE 


CHLOROHBTHANE 


4 -METBYL-2-PENTANONB 


ACETONE 


CHLOROKETHANE 


1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETHANE 


1 , 2-DZCHLOROETRANE 


2-HEXANONE 


4-METHYL-2 -PENTANONE 


(ACETONE 


CHLOROETHANE 


CHLOROKETHANE 


1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETBANE 


1 , 2-DICELOROETHANE 


2-HEXANONE 


4 -KEn'HYL- 2 -PENTANONE 


I  ACETONE 


CHLOROETHANE 


CHLOROKETHANE 


1 , 1 , 2 , 2  -TETRACKLOROETHANE 


1 , 2 -DI CHLOROETHANE 


2-HEXANONE 


4 -KETHYL-2 -PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETHANE 


I  CHLOROKETHANE 


1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETHANE 


1,2 -DICHLOROBTHANE 


2-HEXANONE 


4 -METHYL- 2 -PENTANONE 


IBS3BSS 


ERROR  KB8SAGBS 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

excaod 

liadts. 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

axceod 

lladta. 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaits. 

Pttre«nt 

RSD  In  tha  InitCal  azcaada  liaits. 

P*rcont 

D 

in 

the 

ContCal 

exce«^<i 

limits. 

P*rc*nt 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Parcant 

RSD  in  tha  InitCal  exceeds  liaits.  | 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Parcant 

D 

in 

tha 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits  • 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Parcant 

RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Parcant 

0 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits « 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

RSD  in  the  InitCal  exceeds  limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

RSD 

in  the  InitCal  exceeds  limits. 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 
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PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94  \ 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIl>ATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #*.1545  _ ENDING  SAMPLE  #:1597 _ I 


ANALTSIS 

TYPE 

CONPOUDD 

SAMPLE 

NUMBER 

SAMPLE 

TYPE 

SDG 

ERROR  MESSAGES 

VOL 

CHLOROMBTKAHS 

1569 

1545 

Parcmt 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaits.  1 

VOL 

4  -ireTHTL-2  -PBHTAMOHE 

1570 

NR 

1570 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCel 

exceed 

lixLite.  1 

VOL 

ACETONE 

1570 

NR 

1570 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita. 

VOL 

CHLOROKETBANB 

1570 

WR 

1570 

Parcant 

0 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

4-HETBTL-2 -PENTANONE 

1571 

1570 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

lladta.  f 

VOL 

ACETONE 

1571 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits  ♦  ~| 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1571 

1570 

Parcant 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits .  J 

VOL 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

1572 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  J 

VOL 

ACETONE 

1572 

BR 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  ^ 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1572 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaiita.  j 

VOL 

4 -METHTfI,-2 -PENTANONE 

1573 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

ACETONE 

1573 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits .  1 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1573 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

VOL 

4-KETHYL-2-PEMTANONE 

1574 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

ACETONE 

1574 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  1 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1574 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

VOL 

4-KETHYL-2 -PENTANONE 

1575 

TB 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

VOL 

ACETONE 

1575 

TB 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  1 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1575 

TB 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  m 

VOL 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

1577 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

VOL 

ACETONE 

1577 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  I 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1577 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  1 

VOL 

4-KETHyL-2-PENTANONE 

1578 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita. 

VOL 

ACETONE 

1578 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  J 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1578 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

4 -HETHYL-2 -PENTANONE 

1579 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita. 

VOL 

ACETONE 

1579 

1570 

Percent 

0 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita. 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1579 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

4-METHYI.-2-PENTANONE 

1580 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  1 

VOL 

ACETONE 

1580 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1580 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

4 - METHYL- 2 -PENTANONE 

1582 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

ACETONE 

1582 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1582 

ER 

1570 

Percent 

0 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  J 

VOL 

4 - METHYL- 2 -PENTANONE 

1584 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  1 

VOL 

ACETONE 

1584 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  * 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1584 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

VOL 

4 -METHyL-2 -PENTANONE 

1585 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaite.  | 

VOL 

ACETONE 

1585 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

CHLOROHETHANE 

1585 

ER 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits. 

VOL 

4-METHYL-2 -PENTANONE 

1586 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

ACETONE 

1586 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

CHLOROKETHANE 

1586 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaite. 

VOL 

4 - METHYL- 2 - PENTANONE 

1587 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  , 

VOL 

ACETONE 

1587 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

liaita.  | 

VOL 

1587 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  * 

VOL 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

1588 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 

VOL 

ACETONE 

1588 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

C  HLOROMBTHANE 

1588 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits.  1 

VOL 

4-METHYL-2-PENTANONE 

1589 

1570 

Percent 

D 

in 

the 

ContCal 

exceed 

limits . 
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F-1226 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Nondetect  Error  Messages 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATE'.  03/ 01  /94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  1^:1597 


AMALYSZS 

TYP* 


COMPOUND 


ACXTOMB 


2-BUTAMONB 


2-HBXANONB 


4 -METHYL-2 -PENTANONE 


I ACETONE 


CHLOROETBANE 


{ TRANS- 1 , 3-DZCHLOROPROPENB 


2-BUTANONE 


2-HEXANONE 


4 -METHYL- 2 -PENTANONE 


I ACETONE 


CHLOROETBANE 


I TRANS- 1 , a -DICHLOROPROPENE 


2-BUTANOKB 


2-BEXANOKE 


4-METHYL-2 -PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETBANE 


TRANS- 1 , 3-OICHLOROPROPENE 


2-BUTANONE 


2-HEXANONE 


4 -METHYL- 2 -PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETBANE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


(2-BUTANONE 


2-HEXANONE 


4 -HETBYL-2 -PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETBANE 


I  TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 


2-BUTANONE 


2-HEXANONE 


4 -MBTHYL-2 -PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETBANE 


TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 


2-BUTANONE 


2-HEXANONE 


4 - METHYL- 2 - PENTANONE 


ACETONE 


CHLOROETHANE 


SAMPLE 

NUMBER 


SAMPLE  800 
TYPE 


1597 

TB 

1597 

TB 

ERR^  MESSAGES 


P*rc*nt  D  in  th*  ContCnl  lialts. 


Pnrennt  D  in  th*  ContCal  axcaad  limits. 


Paresnt  D  in  th«  ContCsl  mxc—d  limits. 


Pmreant  O  in  ths  ContCal  axcasd  limits. 


|Ths  RRP  in  ths  continuing  calib.  sxcssds  limit. 


Psrcsnt  D  in  ths  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


{Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  RRP  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


{Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  0  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  RRF  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


{Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


{Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  RRP  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  RRP  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


{percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  CotCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exc^--*  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


iThe  RRP  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


(Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


The  RRP  in  the  continuing  calib.  exceeds  limit. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 


Percent  D  in  the  ContCal  exceed  limits. 
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F-1227 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/0H94 

Nondetect  Error  Messages 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:2545  ENDING  SAMPLE  $11597 


AHALTSIS 

TWE 

coMPotmo 

SAMPLE 

HUMBER 

SAMPLB 

TTPB 

8DG 

ERROR  MESSAGES 

VOL 

TRAMS- 1  >  3-DICHLOROPROPRRB 

1597 

TB 

1590 

Pareant  D  in  tha  ContCal  axcaad  liaita.  | 

1 _ 

_ 1 

_ _ 1 
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F-1228 

PROJECT  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE: 03/01 /S4 

Final  ifllBHMIV  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545 _ ENDING  SAMPLE  *il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1546  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK27 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunent 

Oat.ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2,4 -TRICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 2 -DICHLOROBENZBNS 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 3-DICHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 4-DICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

2,2*-OXYBIS  (1-CRLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

D 

V 

2,4, 5-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

25.00 

U 

V 

2,4, 6-TRICBLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

0 

2 , 4-DICHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DIMETHyLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4 -DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

OJ 

2 , 4-DZNITROTOLnENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 6  -DlMITROTOLUEire 

0.00 

10.00 

U 

u 

2 -CHLORONAPHTBALENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 -METHYLNAPHTBALENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

0 

2-NITROAliILIKE 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-HITROPHENOI, 

0.00 

10.00 

u 

0 

3, 3 • -OICBLOROBENZIOim! 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

3-NITRORNILINE 

0.00 

25.00 

V 

OJ 

4 , 6-DINITRO-2-METHYLPBENOL 

0.00 

25.00 

V 

0 

4 -BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

4-CHLORO-  3-METHYLPHEN^JL 

0,00 

10.00 

u 

0 

4 - CRLOROAN I L I NE 

0,00 

10,00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPRENYL-PHENYLETRER 

0.00 

10,00 

u 

u 

4-KETBYLPHENOL 

0,00 

10.00 

u 

0 

4-NITROANILZNE 

0.00 

25.00 

u 

0 

4-NlTROPHENOL 

0,00 

25.00 

u 

UJ 

ACEHAPHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ACENAPHTHYLENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

ANTHRACENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZO ( G , H , 1 ) PERYLENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

BIS ( 2 -CHLOROBTHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
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DhTE:03/01/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  ^matmtjMg^Swmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1545  _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  SBLK27 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

BIS  (  2-ETByLB£XYL)  PHTHAIATE 

3.00 

pq/L 

0.00 

R 

BirrYI.BEMZyLPBTHAIATB 

1.00 

)ig/L 

0.00 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DZ -N-BUTYLPHTHALATE 

1.00 

pg/L 

0.00 

DI-N-OCTYLPBTHALATZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

OIBSMZ  ( A,  B )  ANTHRACZNS 

O.OQ 

10.00 

D 

D 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIBTHYLPBTBAliATE 

1.00 

Vg/L 

0.00 

DIMETHYLPBTHAZATE 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

HEXACRLOROCYCLOPENTADZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BEXACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

INOBKO ( 1 , J , 3-CD ) PYREHE 

0.00 

10.00 

u 

ZSOPBORONE 

0.00 

10.00 

0 

U 

N-NITROSO-OX-N-PROPYLAHINE 

0.00 

10.00 

u 

U 

N-NITROSODIPBBimAMINB  (1) 

0.00 

10.00 

u 

U 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER;  1546  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
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F-1230 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEi03 /01 /94 

Final  Swmary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  »;J545 _ ENDING  SAMPLE  4  1 1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1547  SAMPLE  TYPE  ;  mio^l  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK27 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coe^uad 

Concentration 

Onit. 

Znetziment 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2, 4~TRICHlX>ROBEHZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICBLOROBEHZBNE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 3-DICHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZEHE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2,2- -OXYBIS  ( 1 -CHLOROPROPANB ) 

0.00 

10.00 

0 

U 

2,4, S-TRICHLOROPBEHOL 

0.00 

25.00 

0 

0 

2,4, S-TRICHLOROPBBMOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 4-DICELOROPHXNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 4-DlHrrHYLPHSNOL 

0.00 

lu.OO 

0 

0 

2 , 4-OIHITROPBXNOL 

0.00 

25.00 

0 

0J 

2 , 4-DlHITROTOLaE»E 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 6-DlNITROTOLUEIIE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 -CHLORONAPETHALENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-CHLOROPBEHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-METHYLNAPBTHALENB 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HETB¥LPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HITROAKILIKE 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-NITROPHSNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

3,3' -DICELOKOBENZIOINE 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

3-NITROANII,IHE 

0.00 

25.00 

0 

0J 

4 , 6-DIHI1RO-2-KETHYLPBEROL 

0.00 

25.00 

0 

0 

4  -BROHOPBENYL-PHEinrLBTHER 

0.00 

10.00 

u 

0J 

4 -CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-CHLORJAIfILINE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

4  CHLOROPHEKYL-PHENYLETHER 

0.00 

M 

o 

o 

o 

L 

0 

0 

4-METHYLPHEHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-NITROANII,INE 

0.00 

25,00 

0 

0 

4-NlTROPBENOL 

0.00 

25.00 

0 

0J 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZO  ( A )  ANTBRACEKE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZ  O ( B ) PLUORAN  tHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZO  (K  1  ■'UJORANTHEHE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

BI S  (  2  -CHLOROETHOXT  )  METHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

B I S ( 2 - CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1231 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  (C.1545 


DATE;0J/0I/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  ikil597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK27 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Znatrumant 

Detection 

Limit 

QCod. 

QPinal 

BIS  (  2 -BTHYLEEXYL )  PHTHAIATB 

8.00 

pg/I. 

0.00 

R 

BTmiAKH2'nj>BTBAlAXE 

0.00 

10.00 

D 

0 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

J 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI-N-BUTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

D 

0 

DI -N-OCTYLPBTHAXATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DZBENZ <A,H)AMTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIBENZOFURAN 

o.co 

10.00 

0 

0 

DIZTHYLPBTBALATB 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIMBTHYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

a 

0 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

a 

OJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

HEXACHLOROCYCLOPENTAOZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

REXACRLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

INDENO ( 1 , 2 , 3-CD ) PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

N-HITROSO-DI -N-PROPYIAMIKE 

0.00 

10.00 

0 

u 

N'HITROSODIPHEKTLAMIRE  (1) 

0.00 

10.00 

0 

0 

NAPBTRALENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PENTACHLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

0 

0J 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PHENOL 

0.00 

' 

10.00 

0 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

_ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


:rrM>0(^{ 


SAMPLE  NUMBER:  1547 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01 /P 4 


F-1232 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545 _ ENDING  SAMPLE  §il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1548  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANT^YSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK27 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

ZnstruJBsnt 

Dstsction 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBEK2BHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DlCHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 3-DICBLOROBENZBNB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 4-DXCHLOROBEKZENB 

0.00 

10.00 

V 

u 

2,2*-OXyBIS  (1-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICRLOROPHEMOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4, 6-TRICHIX>ROPEEHOt- 

0.00 

10.00 

a 

V 

2 , 4-DlCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DIMETHYLPBBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-OINITROPHENOL 

0.00 

25.03 

u 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 -CHLOROKAP HTRALEKE 

0.00 

10.00 

u 

U 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -KETHYLNAPBTRXLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

?-KETHTtJ»HBMOL 

0.00 

10.00 

V 

V 

2-NITROAlVILIKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NlTROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3'  -OICHUIROBEHZ IDINE 

0.00 

10.00 

UJ 

3-NXTROARXLXNE 

0.00 

25.00 

u 

03 

4 , 6-DINITRO-2-METHrUPHENOI, 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BROMOPHENYL-PHEKYLrrRER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLORO-3-KETfnfLPHENOL 

0,00 

10.00 

u 

u 

4-CBLOROANILlNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPHEKYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-HETHYLPHSHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-HITROAKILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NXTROPHEROL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACEN AP  HTHYLBME 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  O ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO(A)pyR£NE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BENZO  (  B )  EX,UORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO ( G , H , I ) PERYLEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

V 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

B1 S  (  2  -CHIXJROETHOXY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS { 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:OJ/OJ /94 


F-1233 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

RE'‘^IEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  ii:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1548  SAMPLE  TYPE  ;  FB  SAMPLE  MATRIX  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ; 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

tnetrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QFinal 

BIS{ 2-ETHYLHEXYL>PHTBAlATE 

2.00 

yg/1. 

0.00 

R 

BUTYLBES2YLPHTHALAT2 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

0 

a 

CHRYSBKE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DI -N-BUTYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI -N-OCryLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

0 

u 

D Z BSKZ ( A , H ) AMTHRACEKE 

0.00 

10.00 

D 

D 

DZBEKZOEURAH 

0.00 

10.00 

D 

a 

DIETHYLPBTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

D I METHYLP HTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

FLUOREHE 

0.00 

10.00 

0 

u 

HEXACHLOROBENZ  ENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEHE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BEXACHLOROBTBANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

INOBHO  ( 1 , 2 , 3 -CD )  P YREHE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ISOPHORONE 

o.on 

— 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSOOIPHENYLAKINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

W 

SBLK27 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


I 

■ 


F.1234 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGIMRING  SAMPLE  1^:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %  11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK27 


Coopound 

Concentr«tion 

Unit. 

Instrunant 

Oataction 

Limit 

OCode 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBENZENE 

Q.OO 

10.00 

0 

u 

1 , 2 -DICHLOROBBNZENB 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

1 , 3-DZCRLOROBENZBNB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2,2--OXYBIS  (l-CHLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

a 

u 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

n 

u 

2,4, 6-TRICBLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

V 

2 , 4 -DZCHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-DIMBTHyLPBEMOL 

0.00 

10.00 

0 

V 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLXJENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUBllE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLOROHAPBTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -MBTBYLNAPBTRALSNE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-MBTHYLPRBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HITROAMILIira! 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3- -DICHLOROBENZIDINB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROANIX.INE 

0.00 

25.00 

0 

VJ 

4 , 6-DINITRO-2 •METRYLPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

a 

4 -BROMOPHENTL-PHENYLETRER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3.METHYLPHEN0L 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPHENTL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANILZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  0 ( B } FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ 0 ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CRLOROETROXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1549  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1235 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545  _ 


DATE:0J/0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:I557 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DAT.' 


:  W 

:  SBLK27 


Compound 

Coneontrat ion 

Onit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.1 

BIS  (  2 -ETHYLHEXYL )  PHTHAIATE 

3.00 

pg/L 

0.00 

R 

BaTyLBENZyiJ>BTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

D 

CARBAZOLS 

0.00 

10.00 

a 

u 

CHRYSEKE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI-N-BUTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI  -N-OCTYLPBTBALATE 

0.00 

10.00 

u 

D 

DIBENZ  (  A,  B  )  ANTERACEHE 

Q.QO 

10.00 

0 

0 

DZBENZOPURAN 

0.00 

10.00 

0 

D 

DZETEYLPBTBAIATB 

0.00 

10.00 

0 

V 

DI METHYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

0 

u 

FLUORANTHEME 

0.00 

10.00 

0 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBENZBRE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

HEXACELOROBirtADIENE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HBXACRLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

INDENO  (  1 , 2 , 3  -CD )  PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ISOPROROKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

0 

0 

N-NITROSODZPHEKYLAHIKE  (1) 

0.00 

10.00 

0 

u 

RAPBTHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

PENTAC  HLOROP  HENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1549  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1236 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  ENDING  SAMPLE  *il597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK27 


Coapound 

C  oncant  rat i on 

Units 

InstniBsnt 

Det.ction 

Limit 

QCod. 

QPinsl 

1 , 2 , 4-TRICHLOROBENZEKE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 2-DICBLOROBBNZBNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DZCHLOROBBNZBIfS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 4-DlCHLOROBENZBNB 

0.00 

10.00 

0 

u 

2,2'-OXyBIS  (1-CHLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,4, S-TRXCHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4 , f -TRICELOROPHEHOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DZCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DIKETBTLPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-OINITROPBEHOL 

0.00 

25.00 

u 

DJ 

2 , 4-DIMITROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUEKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPHTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -KBTHTLNAPHTBALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HBTBYLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HITROAMILIKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHENOI, 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICBLOROBENZ IDIHE 

c.oo 

10.00 

u 

UJ 

3-RITROANILINB 

0.00 

25.00 

0 

DJ 

4 , 6-DIHITRO-2-HETHYLPHEHOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHENYL-PHEKyLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLORO- 3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLOROPRENYl4-PHENrLBTHER 

0.00 

10,00 

u 

u 

4 -METHYX.PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANZLXNZ 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BXTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO { B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , X ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

B I S ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1550  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE: 03/01/94 


F-1237 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■I  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545  _ ENDING  SAMPLE  it  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


W 

SBLK27 


Conpound 

■  1 
Concentration 

Unit. 

In.truia.nt 

Detection 

Linit 

QCode 

QFinal 

BI S ( 2 -ETBYLHSXYL ) PBTRAIATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

R 

BUTYLBENZYI.PHTHA1ATB 

0.00 

10.00 

u 

U 

CARBAZOLZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

CHRYSENB 

0.00 

10.00 

0 

U 

DI-N-BUTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DZ-N-OCTYLPHTBALATE 

0.00 

10.00 

0 

U 

DIBENZ  (  A,  B  )  AMTHRACZm 

0.00 

10.00 

D 

n 

dibenzofura:? 

0.00 

10.00 

0 

u 

DIETBTLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DIMETHYLPBTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

hexachlorobenzene 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

HEXACHLOROBUTADZENE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HBXACSLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

IHDENO(  1,2, 3-CD)PTIU:NB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ISOPBORONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

N-NITROSO-DI -N-PROPTLAMIKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

H-NITROSODIPBZKTLANIHE  (1) 

0.00 

10.00 

D 

0 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

XJ 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACRLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1550  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


I 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  4:1545 


F-1238 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK27 


Compound 

Concentration 

Unite 

Znetrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

OPin.l 

1,2, 4-TRICHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICBLOROBBNZBNE 

5.00 

pg/L 

0.00 

1 , 3-DICBLOROBBNZENB 

2.00 

pg/L 

0.00 

I , 4-DICRLOROBENZENE 

2.00 

pg/L 

0.00 

2,2'-OXYBIS  (1-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

0 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4,6  -TRICHLOROPBEMOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DICHI/>ROPHEKOL 

0.00 

10.  CO 

0 

u 

2 , 4-DZNETHyLPBEHOL 

0.00 

10.00 

a 

u 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

UJ 

2 , 4-DZNITROTOLUBNE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 6-DINXTROTOLUBKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CBLORONAPETHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHI4OROPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 -METHYLNAPHTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KETHyLPRSNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3-NlTROANILIKE 

0.00 

25.00 

0 

u 

2-RITROPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3* -DICHLOROBENZIDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3*KlTROAKZLINE 

0.00 

25.00 

D 

UJ 

4 , 6 -DINITRO-2 -KETRYLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4  -CHI/>RO-  3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4  -  C  HIX)  RO  AN  I L I  RE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -KETRYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANZLINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO { A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETHOXY ) KETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S  ( 2  -CHLOROBTHYT.  ^  ETHBP 

0.00 

10.00 

u 

u 

_ 1 

SAMPLE  NUMBER:  1551  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEZ03/01/94 


F-1239 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  (hl545  ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1551  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK27 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QEinal 

BIS ( 2-ETHyLHEXyL ) PHTHAIATE 

5.00 

fig/L 

0.00 

R 

BUTyLBSNZYLPBTBAXATZ 

C.OO 

10.00 

u 

0 

CARBAZOLS 

0.00 

10.00 

u 

0 

CBRYSSHB 

0.00 

10.00 

D 

D 

DI -N-BUTYLPHTHAIATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

DI -N-OCTYLPHTHXIATE 

0.00 

10.00 

u 

a 

DIBENZ  ( A,  B) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBENZOPURAN 

0.00 

10.00 

0 

V 

DIETHTLPHTHAZATE 

0.00 

10.00 

D 

V 

DIMBTHTLPHTHAUiTE 

0.00 

10.00 

tJ 

a 

PLUORAHTHBME 

0.00 

10.00 

0 

V 

FLUORBKE 

0.00 

10.00 

u 

V 

HEXACHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

HEXACHLOROBUTADIENZ 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HSXACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

INDENO(  1 ,2 , 3*CD)PTRJENB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

ISOPBOROKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPTLAMINB 

0.00 

10.00 

V 

D 

N-NITROSODIPHENYLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

U 

NAPBTBALSNE 

9.00 

pg/L 

0.00 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PBENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEt03/01/94 


F-1240 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  %  11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1552  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK27 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coiapound 

Concentration 

Units 

Znstrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QE 

l,j.,  -.-iKlCHLCnCSEN^ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DZCHXX>ROBBHZSHB 

11.00 

Vg/L 

0.00 

1 , 3-DZCHLOROBENZENB 

3.00 

»ig/L 

0.00 

1 , 4-DICRLOROBENZEKB 

4.00 

l/g/L 

0.00 

2,2'-OXYBIS  (1-CHLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,4, S-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

0 

2,4, 6-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-OICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

3 , 4-DIMETHYLPHENOL 

0.00 

0 

0 

0 

D 

0 

2 , 4-DIHlTROPHBNOL 

0.00 

25.00 

U 

0J 

2 , 4-DINlTROTOHJEME 

0.00 

10.00 

U 

0 

2 , 6-DIHITROTOLtIEKE 

0.00 

10.00 

U 

0 

3 -CHLORONXPHTHALENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

0 

2 -HETHYLNAPRTRALEKE 

2.00 

fjg/L 

0.00 

2-KBTBTLPRENOL 

0.00 

r 

0 

0 

0 

U 

0 

2-MITROAHILIME 

0.00 

25.00 

U 

0 

2-HZTROPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

U 

3,3* -DICKLOROBENZ  ZDIKE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

3-NZTROANILINE 

0.00 

25.00 

U 

0J 

4 , 6-DINITRO-2->ffiTHyLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

4-BROMOPHENYL-PHENYLETirER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4  -CRLORO-  3  -METHYIJ>HENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

4 -C RLOROAN Z L I NE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLOROPHEKyL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

0 

4-METHYLPHENOI4 

0.00 

10.00 

u 

0 

4-NZTROANZLZNE 

0.00 

25.00 

u 

0 

4-HZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BENZ 0 ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BSNZO(A)PYR£NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

BIS  ( 2 -CHLOROETHOXY )  METHAKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  (  2  -CHLOROETHYL )  ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *il545 


F-1241 

GUARD  (RENO) 


DATE: 03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  iil597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK27 


Compound 

Concantration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

BIS ( 2 -BTHYLHEXYL )PHTHAIATE 

7.00 

pg/L 

0.00 

R 

BirrYLBENZYLPHTBAlATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

n 

D 

CHRYSENS 

0.00 

10.00 

D 

D 

DI -N-BUTYLPHTHAIATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

DI  -N-OCryLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

U 

D 

DIBBNZ  (A,a)AHTHRACE>IX 

0.00 

10.00 

D 

U 

DIBBNZOPURAK 

0.00 

10.00 

n 

D 

DIETHYLPBTHAXATE 

0.00 

10.00 

u 

D 

DINETHTLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACHLOROBUTADZENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACBLOROBTSANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

IKDEKO ( 1 , 2 , 3-CD )  PYRBKB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

iJCrzOROHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

n-hitroso-di-n-proptlamihe 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSODIPBEKYIANINZ  (1) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NAPHTHALENE 

17,00 

pg/L 

0.00 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1552  SAMPLE  TYPE  :  WRm»o<^<  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATEi03/01/94 


F-1242 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■i  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  If  i  1545 _ ENDING  SAMPLE  #;1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1554  SAMPLE  TYPE  ;  fnioift  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK4i 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CoBipound 

Concentration 

Units 

In.trunent 

Detection 

Linit 

QCode 

QFinel 

1,2, 4-TRI CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 3-OICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 4-DICHLOROBEKZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXYBIS  (1-CHLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICRLOROFHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4,6 -TRICBLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DICBLOROPHEKOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DIHETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZNITROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-DZMZTROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLOEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPBTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHEKOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -KETRYLNAPHTRALENE 

o.cc 

10.00 

u 

u 

2-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-NITROAKILIHE 

0.00 

25.00 

0 

u 

2-KITROPHEROL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZIOINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

4  ,  S-DIHITRO-2-KETHYLPHENOL 

0.0c 

25.00 

u 

u 

4  -  BROMOP  HEITYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10,00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3-METHYI*PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CBLOROPHENTL-PBENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-HITROANILtNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPBBNOI4 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAP  HTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACBWE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEKZ  0(A) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBHZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  (  B )  FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , K , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

Bl:>  (  2  -CHLOROETHOXY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

B I S ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1243 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Suimary 

REVIEWER!  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL !C 

BEGINNING  SAMPLE  #!J545 _ ENDING  SAMPLE  if.  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER!  1554  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  !  W 

ANALYSIS  TYPE  !  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  !  SBLK41 

TRIP  BLANK  !  1553TB 

FIELD  BLANKS  !  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  !  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

BIS  ( 2-ETIfYLHEXyL)  PBTHALATE 

5.00 

t/g/L 

0.00 

R 

BUm.BSN2YLPBTBAIATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

CAR&XZOLE 

0.00 

10.00 

0 

D 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI -N-BUTYLPBTHAIATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

01 -N-OCTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

OIBENZ ( A , B ) ANTBRACSHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

0 

u 

DIETHYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIMETHYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUOREHE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HEXACRLOROBEN Z EKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HBXACHLOROBUTADIEKE 

0,00 

10.00 

u 

UJ 

HE  XAC  HLOROCYCLOPENTAD I EKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACRLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

I KDEKO ( 1 , 2 , 3 -CD ) P YREKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ISOPHOROKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

H-KITROSO-DI-N-PROPYLAMIKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

K-HITROSOOXPHEKYLAMIKE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

D 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTAC RLOROP HENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHBNANTHRENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Rcpon 
Final  ■  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1244 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■■■  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1555  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK41 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatrusent 

Oetectxon 

Lunit 

OCode 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DXCELOROBBKZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 3-DICRLOROBENZENZ 

0.00 

10.00 

u 

D 

I , 4-DICHLOROBEKZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2,2*-OXYBIS  (1-CHLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

u 

U 

2,4, S-TRICHLOROPBENOL 

0.00 

25.00 

D 

D 

2,4,6 -TRICSLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

a 

U 

2 , 4-DICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DlKBTHYLPHBHOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

2 , 4-DlHITROPRENOL 

0.00 

2'. 00 

u 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLUENB 

0.00 

aO  .00 

u 

U 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 -CHLORONXPBTHALENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-CBLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2  -HETHyLNAPRTHALE(fE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-NITROANILIKE 

0.00 

25.00 

0 

u 

2-NITROPHEIJOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3'  -CICHUIROBENZ IDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROAKILIire 

0.00 

25.00 

D 

UJ 

4, 6-D1NITRO-2-METHYLPHENOI, 

0.00 

25.00 

0 

u 

4 -BROMOPHENYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANlLINE 

0,00 

10.00 

u 

UJ 

4  .CHIX>ROP  HBNYL-  P  HENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NlTROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NlTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLEwE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

BBNZO( \) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) PLUORANTHEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G, H , T ) PERYLBNS 

0.00 

10  JO 

u 

u 

BENZO{ K )PLUORANTHrNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

B I S ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

-  1  _ : 
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F.1245 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  ENDING  SAMPLE  ill  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1555  SAMPLE  TYPE  ;  muJlS"  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK41 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instniment 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFin.l 

B 7  S ( 2 -ETHYLHEXYL ) PHTHALATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

R 

BUTYLBENZYLPHTHAIATE 

1.00 

pg/L 

0.00 

OABAZOLB 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

0 1  -  N  -  BUTYLP  HTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI -N-OCTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIBENZ  (A,H)ANTHRACE)IE 

0.00 

10.00 

D 

0 

DIBENZOFURAM 

0.00 

10. CO 

u 

0 

D I ETHYLP  HTHAIATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

DIMETHYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

c.co 

10.00 

u 

u 

FLUORENE 

0.00 

10. CO 

c 

u 

HEXAC HLORO BENZ BNE 

o.oc 

10. O') 

D 

UJ 

HE  XACHLOROBUTAD I BNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HE XACHLOROC YCLOPENTADI ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

INDENO ( 1 , 2 , 3 -CD ) P YRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI -N-PROPYLANINE 

0.00 

10.00 

u 

0 

N-NITROSO;t  PHENYLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

00 

PHENANTHRENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 
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F-1246 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER?  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1556  SAMPLE  TYPE  ;  FB  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK41 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cenpound 

Concent rat ion 

Unit. 

Znatruaent 

Oataction 

Limit 

QCoda 

OFinal 

1,2, 4-TRICHlOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DICHLOROBBNZBNS 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 3-DZCHLOROBBNZBNB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZBHB 

0.00 

30.00 

U 

0 

2,2*-OXYBIS  (1-CHLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

0 

0 

2,4, S-TRICHLOROPHZNOL 

0.00 

2S.00 

0 

0 

2,4, 6-TRZCBLOROPHBNOL 

0.00 

30.00 

0 

0 

2 , 4-OZCHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 4-DZMETHYLPRBIIOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

0J 

2 , 4-DZNZTROTOLaEKE 

0.00 

10.00 

0 

D 

2 , 6-DZNZTROTOLUEra 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 -C  HLORONAP  RTHALEKB 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-CHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 -MBTRYLNAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-KETHYlJ>HBNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-NZTROANILZNE 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-NITROPKEHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

3,3' -DICHLOROBENZIDINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

0 

UJ 

4 , 6-DIHITRO-2-METHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

0 

4 - BROMOP  HEKYL-P  HENYLETHER 

0.00 

10.00 

0 

0J 

4 -CHLORO- 3 -METRYLP  HENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

4 - C HLOROAN Z L I KE 

0.00 

30.00 

0 

0J 

4 -CHLOROPHBKYL-PHBNYLETHBR 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-MBTHyLPHBNOL 

0.00 

30.00 

0 

0 

4-NZTROANZLZNB 

0.00 

25.00 

0 

0 

4-RZTROPHBNOL 

o.on 

25.00 

0 

UJ 

ACENAPHTHENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

ANTHRACENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZO ( B ) PLUORANTRENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZO(G,H, Z)PBRYLENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZO ( R ) FLUORANTHENE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZOIC  ACID 

0.00 

30.00 

0 

0 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10  >0 

0 

0 

B I S ( 2 -CHLOROBTHOXY ) METHANE 

0.00 

30.00 

0 

0 

BIS ( 2-CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

30.00 

0 

0 
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F-1247 

PROJECT t  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  t 11545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK41 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

BIS ( 2 -BTHYLHEXYL ) PHTHAIATB 

2.00 

yq/h 

0.00 

R 

BUTYLBBHZYLPBTBALATE 

0.00 

10.00 

D 

U 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

D 

n 

CBRYSENB 

0.00 

10.00 

0 

u 

DI -N-BOTYLPHTHAIATK 

0.00 

10.00 

U 

D 

DI -N-OCTTLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

U 

D 

DZ BENZ ( A , H ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIBTHTLPBTHAIATB 

0.00 

10.00 

0 

D 

DIMETEYLPHTHALATE 

0.00 

o 

o 

o 

U 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

U 

D 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

HEXACRLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

HEXACHLOROC YCLOPENTAD I ENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

BEXACHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

U 

0 

IRDENO (1,2, 3-CD ) PYREKE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

0 

u 

N-NITROSODIPHENYLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


FB 


SAMPLE  NUMBER:  1556 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 
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F-1248 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1557  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRI] 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  Ml 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

SBLK4 1 


Compound 

Concantration 

Uni^s 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OF 

1,2, 4-TRICHLOROBEKZENS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DZCHZX)ROBBNZSNE 

OaOO 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DICHLOROBBNZElVE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZBNB 

0.00 

10.00 

D 

0 

2,2*-OXYBZS  (1-CRLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,4, S-TRICHLOROPHBHOL 

0.00 

2S.00 

D 

u 

2,4, S-TRICBLOROPHSMOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-OZCHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2 , 4-DZMETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

a 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLUBKE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , e-DZNZTROTOLOEHE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 -CRLORONAPHTHALEKE 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-CHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2 -KETHYLNAPHTRALEKE 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-KETBYLPiaSNOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-KrTROANII.ZKB 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-NITROPHEWOL 

0.00 

10.00 

U 

0 

3 , 3 ■ -DICHLOROBENZIOINE 

0.00 

10.00 

U 

OJ 

3-NITROANILIHE 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

4 , 6 -DZNITRO-2 -KETHYLPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHEKYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLORO- 3-HETHYLPHENOL 

0,00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CBLOROPHENYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-MrrHYLPHZNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-IIZTROANZLZNB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-KZTROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO { B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BEN20(G, H, Z )PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROBTHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  (  2-CHI/)ROETHyL )  ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 
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F-1249 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  ENDING  SAMPLE  #:J597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK41 


Cenpound 

Concentration 

Unite 

Znetrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinel 

BIS  (  2 -ETHYLHEXYL )  PHTHAIATE 

13.00 

pg/L 

0.00 

R 

BUTYLBENZ  YLPHTHAXJITS 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

u 

U 

CBRYSENB 

0.00 

10.00 

D 

D 

Dl-N-BUTYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

u 

U 

DI-H-OCTYLPHTHXIATB 

0.00 

10.00 

u 

U 

DIBBMZ  ( A,  H )  ANTHRACEIIB 

0.00 

10.00 

u 

0 

DZBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

0 

0 

DZBTBYXJ»BTBAZJkTE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DI METHYLPBTRAZATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

U 

n 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

HEXACHLOROBEKZENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACRLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

U 

DJ 

BEXACHLOROCYCLOPENTADZEKB 

0.00 

10.00 

U 

u 

RBXACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

IHDEHO  ( i ,  2 , 3 -CD )  PYREHB 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ZSOPHOROKE 

0.00 

10.00 

0 

u 

N-NITROSO-OI-H-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

H-HZTROSODIPHZKYIANINE  (1) 

0.00 

10.00 

D 

n 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1557  SAMPLE  TYPE  :  mwiZ  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  5  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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F-1250 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  »;J537 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1558  SAMPLE  TYPE  ;  ERmioi2:  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK41 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Concentration 

Units 

In.tran.nt 

Dataction 

Limit 

OCoda 

QFinal 

1,2, 4*TRICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 2-DZCHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 3-OZCHLOROBBNZBNB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 4 -DZCHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

U 

u 

2,2--OXYBIS  (l-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRZCHLOROPRENOL 

0.00 

2S.00 

D 

u 

2,4,6  -TRICHLOROPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZCHLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-OZKETByZ.PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZNZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-OZNZTROTOLUENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DZNZTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

2 -CHLORONAPHTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHZX)ROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2  -KETHYLNAPRTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-KETHYLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-NZTROAKZLZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-mTROPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -OICHLOROBBNZIOIHE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3>NITROANIt.INB 

0.00 

25.00 

u 

OJ 

4 , 6-DZRZTRO-2-KETHYI4PHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHENYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3 -KETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CBLOROANZLZHE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4  -CBLOROP  HENYL-PRENYZ4ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-MZTROANZLZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)pyR£NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEN Z 0 { B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOZC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZ  S ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S  ( 2  -CHLOROETHYL )  ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 
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F-1251 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1558  SAMPLE  TYPE  :  ERmMIZ^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 

ipound  Iconcantration  I  Units  I Inatniaant  locod*  iQPinal  I 


w 

SBLK41 


Cocspound 

Conc«ntration 

Unit. 

In.tnia.nt 

O.t.ction 

Limit 

BIS  { 2 -ETHYLHEXYL )  PRTHAIATE 

9.00 

ug/1. 

0.00 

BUTrLBBHZrU>HT8AIJlTB 

0.00 

10.00 

CARBAXOUE 

0.00 

10.00 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

DX -N-BUTYLPETTRALATE 

0.00 

10.00 

DI -H-OCTYLPHTHAIATB 

0.00 

10.00 

DIBBMX  (A,B)AIITHItAan(B 

0.00 

10.00 

DIBENZOFTTRAN 

0.00 

10.00 

DZSTHYLPBTBALATE 

0.00 

10.00 

DIMBTHYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

FLUORBNE 

0.00 

10.00 

HEXACHLOROBENZEKE 

0.00 

10.00 

HEXACHXX>ROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

BEXACRLOROCYCLOPENTADIEHE 

0.00 

10.00 

HEXACBLOROETRANE 

0.00 

10.00 

I HDMIO  (  1 , 2 , 3 -CD )  PriUSNB 

0.00 

10.00 

ISOPBORONE 

0.00 

10.00 

N-NITROSO-OI-N-PROPYXAMINB 

0.00 

10.00 

N-NZTROSODIPHENYLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

PHENOL 

0.00 

10.00 

PYRENE 

0.00 

10.00 

NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 
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F-1252 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATE:03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK41 


Conpound 

Concentration 

Unite 

ZnatruBant 

Detection 

Littit 

QCode 

QFin.l 

1 , 2 , 4-TRICHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-OICHLOROBEllZBtlE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 3-DICBLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 4-DICBLOROBENZEKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXYBIS  (1-CRLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICBLOROPBBNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4 ,  C-TRICHLOROPBZMOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DICRLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

D 

U 

2 , 4-DZMETHyiiPEENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4 -DINZTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

2 , 6-DZNITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CRLORONAPHTBALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 'HETHYLNAPHTRALEKE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2^HETBTLPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-NZTROANZLZKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NZTROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3 , 3 ■ -DICBLOROBENZ IDIKB 

0,00 

10.00 

0 

DJ 

3-NITROAKILlNE 

0.00 

25.00 

u 

OJ 

4 / 6 -DZNZTRO-2 -KETHTLPHEROL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4  -CHLORO-  3  -METFIYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROARZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLOROPREKYL-PHBKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METRYI.PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANZLZNE 

0.00 

O 

o 

u 

u 

4-NZTROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( B )  FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , I > PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CRLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 
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SAMPLE  NUMBER:  1559  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  154 8FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


F-1253 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ll545 _ ENDING  SAMPLE  §'.1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1559  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK41 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
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F-1254 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE : 03/01 /P4 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK41 


Compound 

Concentration 

Unit. 

lnst^^uB.nt 

Detection 

Limit 

QCod. 

OPin.l 

1,2, 4*TRICBLOROBENZ£IIE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICRLOROBEHZSIIE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 3-DICHZ.OROBBNZBNS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 4-DICRLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-0]CYBIS  (X-CBLOROPROPANZ) 

0.00 

10.00 

u 

0 

2,4, 5-TRZCELOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

V 

2,4, 6-TRICRLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DZCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DIHBTBYLPHEllOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DINZTROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-OZNZTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 6-dinitrotol<;ehe 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -CHI,ORONAPtrrHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-CHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -MBTRYLNAPBTBALENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

3-KBTBTIPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-RITROJUtILINE 

0.00 

25.00 

u 

0 

2-NZTROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

t '  -DICBLOROBENZ  lOINE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

3-NITROAllILINB 

0.00 

25.00 

u 

OJ 

4 , 6  -DIRITRO-2  -NmnrU>HEROL 

0.00 

25.00 

u 

0 

4  -  BROMOPHERYL-PBENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLORO- 3-KETHYLPHZNOL 

0.00 

10,00 

u 

u 

4-CHLOROANZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPHENYL- PHENTLETRER 

0.00 

10.00 

u 

U 

4-METHYLPBEHOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

4-RITROARILIRB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPRTBYLEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO (A) PYRENE 

0.00 

10,00 

u 

0 

BENZO( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  0  ( G ,  H ,  I )  PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETROXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE  : 
SDG  :  1545 


SAMPLE  NUMBER:  1560 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F.1255 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1560  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK41 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concontration 

Unit. 

In.truB.nt 

O.t.ction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

BIS ( 2 -ETHYLHEXYL ) PHTHAIATE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

BUTrLBENZYlJ>BTHALXTB 

2.00 

ttq/L 

0.00 

CARBASOLE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DX -N-BUTYLPBTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

D 

DZ -N-OCTYLPHTBAIATB 

0,00 

10.00 

u 

D 

D I BEHZ  ( A ,  B )  ANTHRACENB 

0.00 

10.00 

n 

n 

DIBENZOPURAN 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIBTHyXJ»HTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DI  METHYLPHTHAIaATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXAC HLOROBENZ ENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACHLOROaUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HE  XACRLOROCY CLOPENTAD I ENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

HEXACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

INDENO (1,2,3 -CD ) PYRENE 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

ISOPBORONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-HITROSODIPREmriAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

0 

u 

NAPRTBALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PBNTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

UJ 

PRENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
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F-1256 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DkTE:03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  %il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1566  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK50 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CoBpound 

Concentration 

Units 

ZnstruBsnt 

Detection 

Limit 

OCod. 

OFinsl 

1,2,4 -TRICRLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBBHZBNS 

0.00 

.  10.00 

u 

u 

1 , 3-DXCRLOROBBNZBNS 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 4 -DICHLORODENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2*-OXYBIS  ( 1-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

0 

u 

2,4, S-TRICBLOROPHBNOL 

0.00 

25.00 

0 

D 

2,4,6  -TRICHLOROPHEHOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-OICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DZMETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZNZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-DZNZTROTOLUEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DZNZTROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-CHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

n 

u 

2 -HETHYLNAPHTBALEKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

3-HETHrLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

3-NZTROANZLZNB 

0.00 

25.00 

u 

V 

2-HITROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

V 

3,3' -OICBLOROBENZ lOIKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-IIXTROANZLZNE 

0.00 

25.00 

0 

UJ 

4 , 6-DXHITRO-2-METHYXJ>SENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROHOPHENYL-PHENYLETRER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

4-CBLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CSLOROFHSNYL-PEEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYl.PBBNOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

4-lfITROANII,INE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPREMOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACBNAPBTBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  (  B )  FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

BENZO ( G , B , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10,00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS < 2 •CRLOROETROXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
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DhTEi03/01/94 


F.1257 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i):1545  ENDING  SAMPLE  i:1597 


SAMPLE  T^D  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1566  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK50 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  ISSCFB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  159SER 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Inatninent 

Detection 

Limit 

OCode 

OFinal 

BIS ( 2 -BTHYLREXYL ) PHTHALATE 

2.00 

pq/Z 

0.00 

R 

BUTYLBENZ  YLPBTHAXATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

D 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I -N - BUTYLP HTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI -N-OCTYLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI BENZ < A , B ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

D 

n 

DZBENZOPURAN 

0.00 

10.00 

D 

u 

DIETHYLPBTRALATE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DIMETHYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

HEXACHLOROCYCLOPENTAOIENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

IWDBHOI 1 , 2 , 3-C0)PYIUSHB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ISOPHOROHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYIAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROBODIPBENYLAMINE  (I) 

0.00 

10.00 

D 

U 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PENTACHLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1258 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE: 03/01 /P4 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1567  SAMPLE  TYPE  :yv^W2^|  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK50 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cospound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.l 

1^2, 4-TRlCRLOROBENZENE 

).00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DZCHLOROBENZBNE 

0,00 

.  10.00 

u 

u 

1 , 3-DICHLOROBBNZEKB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 4-DlCHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXYBIS  (l-CBLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2, A, 5-TRICBLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4,6 -TRICHLOROPHBHOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DZCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DIKETHYLPBEHOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25,00 

u 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOHJENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -C RLORON AP BTHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CRLOROPREHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 - METHYLNAP  HTHALEK^ 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KETHrLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-lfITROAHIL:HE 

0.00 

25.00 

u 

D 

2-NITROPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICHU3ROBENZIOINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

4 , 6 - D I H ITRO- 2 - HETHYLP HENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPKEKYL-PHENYLETHER 

0,00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

c.oo 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPHERYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYIJ»HEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

0 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( A )  ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(G, H, I )PERTLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( K  )  rLUORAHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CKLOROETROXY : METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2-C3LOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  ■■■■■  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;J545 


F-1259 

GUARD  (RENO)  DATE ; 03/01 /94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  If  1 1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


SAMPLE  NUMBER;  1567  SAMPLE  TYPF  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


W  I 

SBLK50  ■ 


CoKpound 

Concentration 

Onit. 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFir.al 

BIS  (  2 -ETHYLHEXYL ) PHTHAIATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

R 

BUTYI.BEN2YLPHTHAIJITE 

1.00 

pg/L 

0.00 

R 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

DI -N-BUTYLPHTHXIATE 

0.00 

10.00 

U 

U 

DI -N-OCTYIJ»HTHALATE 

0.00 

iO.OO 

u 

U 

D I  BENZ  ( A  ,  H )  ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

OlBENZOrURAN 

0.00 

10.00 

D 

u 

D I BTHTLP BTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

D 

D I METHYLT  ETP  ALATE 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

•*0.00 

U 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HEXACh  'X>ROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

HE  XACRLORC  CYCLOPENTAD I ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

U 

INDENO (1,2, 3-CD ) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ISOPHOROKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NZTROSO-OI-N-PROPYLAHINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSODIPHENYLAMINE  (I) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

O.Ol 

10.00 

u 

u 

PENTACRLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i545 


F-1260 

GUARD  (RENO) 


DATEZ03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it:  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

s  W 

:  SBLK50 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

InetruAent 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

1 , 2 , 4-TRICHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DZCELOROBSHZBNE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 3-DICai/>ROBSKZ2HS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 4-DICRLOROBBNZEinE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2,2*-OXYBIS  ( l-CHLOROPROPAKB) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, S-TRICHLOROPBSNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4,6-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DICHi:iOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-DIMETHTLPHBKOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DINITROPHEMOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-DINITROTOLUENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6 -DINITROTOLUFKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -C  HLORONAP  BTRXLEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 - METHYLNAP HTHALEWE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-METHYLPHENOt 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-NITROANILIin! 

0.00 

25.00 

u 

0 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

3,3* -DICHLOROBEHZ IDINE 

0,00 

10.00 

u 

OJ 

3-NlTROANZtINB 

0.00 

25.00 

u 

0J 

4, 6-DIKITRO-2-KETHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BROMOPHEfnrL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-CHLOROPHEKyL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANILIKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

B I S ( 2 - C  HLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1568  SAMPLE  TYPE  :  WR fftUZI 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATE: 03 /OJ 194 


F-1261 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ^■■■■1  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  ENDING  SAMPLE  4 ‘.1597 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK50 


Compound 

Concantration 

Units 

In.trua.nt 
D.t action 
Limit 

QCod. 

QFinal 

BIS ( 2-ETHYLaEXYL) PHTHAXATE 

6.00 

pg/L 

0.00 

R 

0UTYLBBNZ  YLPBTHAIATE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

u 

n 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI  -N-OCnrLPBTBAIJlTE 

0.00 

10.00 

u 

n 

DIBENZ (A, B ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

n 

D 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIETHTLPBTHALATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

DIHETHYLPHTHMATE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

PLUORBNE 

0.00 

10.00 

u 

D 

HEXACBLOROBENZENE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

OJ 

HEXACHLOROBUTADZENE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

REXACHLOROCYCLOPBNTADIENE 

0.00 

o 

o 

o 

0 

0 

BEXACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

n 

u 

IHDBWOl  1 , 2 , 3-CO)PYWBin! 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ZSOPBOROKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPTXAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-HITROSODIFHENTXAHINX  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25-00 

u 

UJ 

PBENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0  00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


WRmuxi 


SAMPLE  NUMBER:  1568 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1262 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1569  SAMPLE  TYPE  :  mtJit)  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  SBLK50 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Units 

Znstrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OFinsl 

1,2, 4-TRZCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 2 -DZCHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 3-DICHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 4-DICHZX>ROBBNZBNS 

0.00 

10.00 

U 

0 

2,2* -OXYBIS  ( 1 -CRLOROPROPANB ) 

0.00 

10.00 

U 

u 

2,4, S-TRICHLOROPBENOL 

0.00 

25.00 

U 

u 

2,4, 6-TRICHLOROPHBROL 

0.00 

10.00 

n 

u 

2 , 4-DICHLOROPHENOL 

0,00 

10.00 

U 

u 

2 , 4-DIMETBYLPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

n 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

2 , 4-OINITROTOLOENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DINITROTOLUBNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPBTHALENE 

0.00 

O 

o 

o 

u 

u 

2-CHZX>ROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -KETHYLNAPHTHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -METHYI^HENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-NITROAKILIKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-KlTROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZ lOINE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

3-NITROAHILINZ 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

4 , 6  -DIHITRO-2  -KETHYLPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BRONOPHENYL-PHENYI.ETHER 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLORO- 3 - METHTLP  HENOL 

0.00 

O 

O 

o 

u 

U 

4 -CHLOROAN ZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -CHLOROPBENYL-PHENYLETESR 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 - HET7TLP HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROAMZLINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHZNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

*0.00 

u 

u 

BENZO  <  A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO< A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( B )  PLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( X ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BZS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE I 03/01/94 


F-1263 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 


BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  %il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1569  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ; 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


compound 

Concantration 

Unit. 

In.truai.nt 

Datactlon 

Liaiit 

QCeda 

QFinal 

BI S ( 2 -ETHYLHEXYL ) PHTHALATB 

7.00 

0.00 

R 

BUTYLBSNZYLPBTHAXATE 

1.00 

0.00 

R 

CARBAZOU! 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

D 

n 

DI-N-BUTTLPBTHAIATE 

0.00 

10.00 

n 

D 

DI-N-OCTYLPHTBAIATE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DIBEMZ  ( A,  B )  AXTBRACSHB 

0.00 

10.00 

D 

n 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIETHTLPBTBALATE 

0.00 

10.00 

U 

0 

DIMETBYLPBTHAIATE 

0.00 

10.00 

n 

D 

FLUORANTHENE 

0  00 

10.00 

u 

U 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

D 

D 

HEXACHLOROBENZ ENE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ECEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

HBXACHLOROCYCLOPHNTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HSXACHLOROSTBAKE 

0.00 

10.00 

0 

U 

IHOENO( 1 , 2 , 3.CD ) rYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ISOPRORONB 

0.00 

10.00 

u 

U 

K-NITROSO-OI-N-PROPYIAHINE 

0.00 

10.00 

0 

D 

N-NZTROSODIPHENTIANINE  <1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

W 

SBLK50 
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F-1264 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Siunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *  1 1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1570  SAMPLE  TYPE  :  WRmiOl^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK45 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concontration 

Uni^a 

Znstruaant 
Oe**  act  ion 
L^air 

QCod. 

QPinal 

1,2, 4-TRZCHLOROBENZEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICBLOROBBNZBIIE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DICBLOItOBKNZBRB 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , 4-DlCRLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,2'-OXTBIS  (1-CBLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

V 

2 , 4  >  5-TRICHLOROPaENOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

2 , 4 ,  C-TRICECU>ROPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 4-DICBLOROPHZNOL 

0.00 

10.00 

u 

V 

2 , 4-DINBTHyLPHZNOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DIHITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

V 

2 , 4-DINITROTOLUEHE 

0.00 

10.00 

0 

V 

2 , 6-DZNITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

2 -CHLORONAPHTRALENZ 

0.00 

10.00 

D 

a 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 .KETHYLNAPRTRALENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

2-KETHyLPRBHOL 

0.00 

10.00 

V 

n 

2-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

V 

3,3- -DICHLOROBBNZIDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-RITROANILINB 

0.00 

25.00 

0 

u 

4  ,  C-OIRI'rRO-2-NETHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

V 

4-BROHOPRENYL-PHEKYI.ETBER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CBLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

4-CELOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CELOROPRENYL-PBEHYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-IIZTROANILIIfB 

0.00 

25.00 

u 

V 

4-RITROPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLEME 

0.00 

10.00 

u 

u 

AKTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO i A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( K )  rmORANTREKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

V 

u 

BIS { 2 -CHLOROBTHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  (  2-CBLOROBTHYL )  ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 
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DATE: 03/01/94 


F-1265 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %  1 1545 _ ENDING  SAMPLE  *il597 

SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1570  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK45 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Conc«ntration 

Units 

InstruBsnt 

Detsction 

Limit 

QCod. 

QPin.1 

BIS ( 2-ETHYLHSXYL ) PHTHAIATE 

15.00 

pg/L 

0.00 

R 

BUTyLBENZnjHTBALATB 

•  2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAIOLB 

0.00 

10.00 

n 

u 

CBRYSENS 

0.00 

10.00 

0 

u 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

DI-N-OCTYLPBTHAZATB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

DIBSRX  ( A,  B)AirrHRACSNB 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIBBNZOTDRAH 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIETHYLPBTHA2ATB 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIMETHYLPBTBALATB 

0.00 

10.00 

u 

u 

PLUORAMTRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

PLUORZNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBENZ  EKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACBLOROBITTADIEKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACRLOROCYCLOPENTADIEKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

REXACRLOROBTRAKB 

0.00 

10.00 

u 

0 

I  NDEno  ( 1 , 2 , 3  -  CD )  PTREHB 

0.00 

10.00 

u 

0 

ISOPHOROKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-KITROSO-DI-N-PROPYIAHIKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

N-HITROSODIPEEtnriAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

D 

u 

NAPBTHALEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

_ 1 
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F.1266 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1571  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK45 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  154 8FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

"  ■  "  '  --  i  ■  - 

Concentration 

Unite 

Xnatrusant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBBNZEIIZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICBLOROBKNZBllZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DICBLOROBSHZEMZ 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 4-DZCHLOROBENZENS 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,2'-OXyBIS  (l-CHLOROPROPAHS) 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

U 

2,4,  S-TRICRLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZCaLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DZKBTHTLPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DINITROPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

D 

2 , 4-01RZTR0T0L(JBNB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 6-DINZTROTOX.UBKE 

0.00 

10.00 

U 

U 

2 -CHLORONAPBTRALEKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

2 -KETBYLNAPRTRALBNB 

0.00 

10.00 

U 

U 

2-KBTHTI4PBENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-NITROAMILIRR 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-HITROPHRNOI, 

0.00 

10.00 

U 

U 

3,3-  -DICHIiOROBENZ  IDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-RITROANILINR 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6-DIRITRO-2-KETHTLPHEROI. 

0.00 

25.00 

u 

u 

4*BROMOPHEKYL-PHENTLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3-METRYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPHEHTL-PHEKYLETRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KETHyLPHEKOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-iriTROANZLZIfB 

0.00 

25,00 

u 

0 

4-NITROPBSNOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACBNAPHTHBITE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEKZO  ( B  )  PLUORAMTBZNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , R , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( X ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S  (  2  -CHLOROETHOXY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1267 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/01/94 

Final  !■■■■■  Siunmazy 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *il545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

;  W 

;  SBLK45 


Conpound 

Concantration 

Unit* 

In.trua.nt 

Dat.ction 

IJAlt 

QCod. 

QFinal 

BIS  (  2 -ETHYI.HBXY1, )  PHTHAIATE 

20.00 

pg/L 

0.00 

J 

BimLBEMZTLPBTHAUITE 

3.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

DI -N-BUTYLPRTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

OI-N-OCTTLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

DIBSm  ( A,  B )  AMTHIUCBIIZ 

0.00 

10.00 

0 

D 

OIBENXOFURAN 

0.00 

10.00 

D 

D 

DZBTHTLPBTBALATB 

o 

o 

>ig/L 

0.00 

J 

R 

DIKBTHYLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

D 

D 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACRLOROBUTADZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

REXACRLOROCYCLOFENTADZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

INDENO ( 1 , 2 , 3-CD ) PYRENE 

o 

o 

o 

10.00 

u 

U 

ZSOPBORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NZTROSO-DI-N-PROPYIAMZNE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

N-NZIROSODZPHENYLAMZNE  (I) 

0.00 

10.00 

D 

u 

NAPHTHALENE 

1.00 

l/g/L 

0.00 

J 

J 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACRLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PRENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 
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SAMPLE  TYPE  ; 
SDG  ;  1570 


SAMPLE  NUMBER;  1571 
ANALYSIS  TYPE  ;  BNA 
TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATE: 03/01/94 


F-1268 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  it '.1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1572  SAMPLE  TYPE  :  ERmu)/?-  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK45 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CaB^>ound 

Concentration 

Unit. 

ln.truB«nt 

Dataction 

Limit 

QCode 

QFinel 

1 , 2 , 4-TRlCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

J 

1 , 2-DICHLOROBENZBIR 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , a-DICRLOROBENIBHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 4-DICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,2‘-OXYBI6  (1-CHLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPHSNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4, 6-TRICHLOROPRBNOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DICBXOROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4 -DI KBTHTLPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DIKZTROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DINITROTOLU2NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -CHLOROHAPRTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHZ4OROPRENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 -METHYLNAPBTBALENE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-METHTLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-NlTROANILIHE 

0.00 

25.00 

0 

u 

2-NITROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZ lOINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROANILINB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , «  -DINITRO-2  -HETHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

u 

4 -BROHOPHENTL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -C HLORO- 3 - METKYLP HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CBLOROANZLINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

D 

4-KETEyi.P  HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

OJ 

ACENXPRTRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO(A)PYRENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( G  ,  H ,  I ;  PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( K )  FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  ( 2  -CHLOROETHOJCY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BX  S ( 2 - CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 
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F-1269 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATB:03 /01 /94 

Final  ■■■■■■  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  »:J5P7 _ t 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1572  SAMPLE  TYPE  :  ERmiOl?  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instmaant 

Detection 

Limit 

OCcxie 

QPinal 

BIS  ( 2-BTHYLHEXYL )  PHTHALATE 

67.00 

Ijg/h 

0.00 

J 

BUTTI3XNZYLPBTHA1ATB 

2.00 

lig/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOI.B 

0.00 

10.00 

0 

n 

CHRYSENZ 

0.00 

10.00 

0 

D 

DI -N-BUTYLPHTRAIATB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

DI -N-OCTTLPBTHAIATB 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

DIBBNZ  ( A,  B )  AHTHRACERB 

0.00 

10.00 

n 

V 

DZBENZOrURAH 

0.00 

10.00 

D 

D 

DZBTHTLPBTHAZATB 

0.00 

10.00 

0 

V 

DIKETHTLPHTRXIATE 

0.00 

10.00 

D 

a 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

n 

V 

HEXACHLOROBENZ EKE 

0.00 

10.00 

u 

VJ 

REXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

n 

HBXACBLOROCYCLOPENTAOZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

HBXACHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

D 

ZNDENO (1,2,2 *CD ) PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

K-HITROSO-DI-N-PROPyLAMIWS 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

N-HITROSODIPHENTLAMIHB  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTBRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

_ 1 

:  W 

:  SBLK45 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1270 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *il545  ENDING  SAMPLE  *il597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK45 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunent 

Detection 

Lillit 

QCod. 

QPinal 

1,2, 4-TRZCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -OICRLOROBBNZBNZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 3-DICBLOROBENZEIIS 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

2,2' -OXYBIS  ( l-CHLOROPROPANE ) 

0.00 

10.00 

U 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

U 

2,4, 6-TRICHIX>ROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DICHLOROPBZNOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DIMETBTLPBENOL 

0.00 

10.00 

U 

D 

2 , 4-DIHITROPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

U 

2 , 4-DINITROTOLUEME 

0.00 

10.00 

U 

U 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2  -CHLORONAPHTHALEKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-CRLOROPBENOI. 

0.00 

10.00 

D 

u 

2  -KETHYLNAPBTBALENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-KETHYLPHENOI. 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-NITROANILlHE 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

3,3- -DICBLOROBBNZIDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROARILINE 

0.00 

25.00 

u 

D 

4 , 6>DINITRO-2>METHTLPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

U 

4-BROHOPHENYL-PREKYLETHER 

0.00 

10.00 

U 

U 

4 -CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

4-CRLOROANILZNE 

0.00 

10.00 

0 

u 

4 -CELOROPHENYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

0 

D 

4-MBTHyLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

U 

4-NITROANlLINE 

0.00 

25.00 

u 

U 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

UJ 

ACSNXPBTRENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

BEHZ  0  ( A )  AHTBRACENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

BENZO(A)PrRENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

BENZO  ( B  )  PLUORAKTBENE 

0.00 

10.00 

U 

D 

BENZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

U 

U 

BEIIZO  ( X  )  PLUORAMTREKE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

U 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

B I S  (  2  -  CHIAROBTBOXY  )  KETRANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER;  1573  SAMPLE  TYPE  :mi02.2.  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE:03/01/94 


F-1271 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1597 


I 

■ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1573  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1j96ER 


Compound 

Concontration 

Units 

InstruMnt 

Dataction 

Limit 

QCod. 

OPinal 

BIS  ( 2>rrHYLHBXYL)PBTBAlATE 

9.00 

fjg/L 

0.00 

J 

R 

BUTYLBENZ  YLPHTHAlJkTS 

3.00 

fjg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

D 

D 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

DZ  -N-OCTYLPRTRAZATE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

DZBERZ  ( A,  H )  ANTBRACENB 

0.00 

10.00 

D 

V 

DZBENZOrORAH 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIETHYZJ»HTBALATE 

1.00 

lig/L 

0.00 

J 

R 

DZ  HETh  YLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

0 

PLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACRLOROBEHZENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

HEXACHLOROBUTAD I ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

REXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

REXACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

IHDEHO( 1,2, 3>CD ) PTREHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ISOPROROKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

N-NZTROSODIPHEKYXAMINE  <1) 

0.00 

10.00 

0 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACRLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PRENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

:  W 

:  SBLK45 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE : 03 /l  /94 


F-1272 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *tl545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1574  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK45 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Ccnpound 

Concentration 

Unit. 

Instnusent 

D«t«ction 

Limit 

OCoda 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBENZEME 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DXCHLOROBBKZBNB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 3-DICaLOROBBNZSMZ 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 4-DICHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,2'-OXYBXS  (1-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.30 

2S.00 

u 

D 

2,4, 6-mCHLOROPHE»OL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DICaLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DIHETBTIPBE110L 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DXRITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

D 

2 , 4-DXNXTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DXNITROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

D 

U 

2 -CHLORONAPHTBALBNE 

0.00 

10.00 

u 

U 

2-CELOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

2 -METHYLNXPBTRALEKB 

0.00 

10.00 

u 

U 

2-KETHTLPHBMOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

0 

2-KITROPHBHOL 

0.00 

1  10.00 

V 

u 

3,3' -OICHLOROBKNZ IDINZ 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

Z-HITROANILINZ 

0.00 

25.00 

B 

D 

4 , 6-DXNXTRO-2-METinrX4PRENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 - BROMOP HENYL- P BSKYLETHBR 

0.00 

10.00 

u 

U 

4 -CHLORO- 3 -KETRYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANXLlNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLOROPHERYL-PHEKYX^HER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KBTHYI,PBENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

4-NXTROANXLXIffE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NXTROPHZNOI. 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENXP  HTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACEVE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  O { A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRZNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

O.CJ 

10.00 

u 

u 

BBNZO  ( G  ,  B  ,  I )  PERYlZm; 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO  ( X )  PLUORANTHBNB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S ( 2 -CHLOROETBOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS { 2 -CRLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1273 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:J545 


DATE:03/0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *zl597 


I 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  SBLK45 


Coopound 

Concentration 

Unit* 

In.trua.nt 

Oet.ction 

LxBit 

QCod. 

QFinal 

BIS  (  2 -ETHYLHEXYL )  PHTHAIATE 

5,00 

Hq/L 

0.00 

J 

R 

BUTY13BN  Z  YU»  HT  HALATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI -N- BUTYLPHTHAIATB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

DI -K-OCTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

a 

UJ 

DZ BENZ ( A , B ) ANTHKACSNE 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIBENZOrURAN 

0.00 

10.00 

u 

D 

DIBTHYLPHTHALATE 

l.OC 

pg/L 

0.00 

J 

R 

DI  METHY1*PHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORANTHENE 

<^.00 

10.00 

u 

D 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

REXACRLOROBENZ ENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

HEXACRLOROBUTADIEKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

HE  XAC  RLOROCYCLOPENTAD  ZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HEXACRLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

1HDBH0(  1 , 2 , 3-CD)PT^  ■>rr 

0.00 

10.00 

u 

D 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

u 

U 

N-NITROSO-DT-N-PROPYLAMINB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

N-HITROSODIPRENYIAMIKE  <1) 

0.00 

JO. 00 

V 

D 

NAPHTHAZ^NE 

0,00 

10.00 

u 

U 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PEN  * ACHLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

-  -  -  1 

SAMPLE  NUMBER:  1574  SAMPLE  TYPE  :  rv\i^  1^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BIANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1274 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE: 03/01 /P4 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER!  1576  SAMPLE  TYPE  :  muJ  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Conc«ntrAtion 

Unit. 

In«trua«nt 

Detection 

LiAit 

QCod« 

QPinal 

1,2, 4-TRlCBLOROBENZENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBBNZBNE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 3-DZCRLOROBENZEIIE 

0.00 

10.  CO 

u 

a 

1 , 4-DZCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2*-OXYBIS  (1-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPHSNOL 

0.00 

25.00 

0 

u 

2,4, 6-TRZCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DZCHLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-OZMETHyLPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DINZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

n 

2 , 4-DZNZTROTOLTJBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DZNZTROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -CBLORONAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 -METHYLNAPBTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-KETHYXJPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KZTROAKZLlKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NZTROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -OICHLOROBBNZIDINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3-NZTROANILZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4  ,  S-DINITRO-2-METHYIa-^HOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 - BROMOP  HENYL- P  REKYLETHER 

0,00 

10.00 

0 

u 

4-CHLORO- 3 -METRYI4PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANZLIKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4.CHLOROPHEHYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPHENOL 

0,00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

OJ 

ACENRPHTREKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) ELUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BENZOIC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

-  -  - 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1275 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  (^11545  _  _ 


DATE;03/0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4 i 1597 


I 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1576  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK51 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1685ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinel 

BIS ( 2 -BTHYLHEXYL ) PHTHAIATE 

1. 00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BUTyi.BENZrLPHTBAlATE 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

DI-N-BUTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

DI-H-OCTYLPBTHAIATE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

DIBBNZ (A, B ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

DZBENZOEURAN 

0.00 

10.00 

V 

U 

DZETHYLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

V 

D 

DIMETHYLPHTBALATB 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

HEXACHLOROBENZ  ENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACELOROCYCLOPENTAOIENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

BEXACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

V 

0 

INDBWO  ( 1 , 2 , 3-CO )  PTREKE 

0.00 

10.00 

V 

V 

ISOPHOROKB 

0.00 

10.00 

V 

V 

N*NlTROSO-.DI»N-PROPYLAHINE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

N-NITROSODIPBENTLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

NVANG  SI  Report 
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F-1276 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEt03 /01 / 94 

Final  Summary 

_  REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING  SAMPLE  #:i545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


Conpound 

Concentration 

Onita 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

1,2, 4-TRICELOROBENZEN£ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROBENZEME 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DZCBLOROBBNZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 4-DZCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

n 

2,2'-OXyBIS  (1-CHLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2,4, 6-TRICHLOROPBZNOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4 -DICRLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DlMETHTLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DIHITROPHEHOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DZNlTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6 -DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CSLORONXP RTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CELOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -METHYLNAPHTRALENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

3-KETHn4pRBNOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-NITROANILINB 

0.00 

25.00 

0 

u 

2-HITROPHENOI, 

0.00 

10.00 

u 

V 

3,3- -DICBLOROBPNZIDINS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

3-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6 -DINZTRO-2 -KETHTLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 - BROMOPHEKYL- P  HENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 - CRLORO- 3 - METHYLP  HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CRLOROANZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLOROPBENYL-PBENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLP HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANZLZKE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  0 ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2-CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

i 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1577  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB.  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  i558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT, 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


GUARD 


F-1277 

(RENO) 


DATEt03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4 11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK51 


Compound 

Conconlration 

Uni^n 

In.trum.nt 

D.t.ction 

Linlt 

QCod. 

QFin.1 

BIS  ( 2 -ETHrLHEXYL )  PHTHAIATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BOryLBBMZYLPBTHAIATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLB 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHRYSENS 

0.00 

10.00 

u 

n 

DI-N-BUTYLPBTHALATE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

DI -N-OCTYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

n 

DJ 

DIBSNZ  <  A,  H )  AKTHKACEMS 

0.00 

10.00 

0 

D 

DIBEHZOrORAll 

0.00 

10.00 

D 

D 

DIBTHYI.PBTBA1ATB 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIMETBYLPHTaAlATB 

0.00 

10.00 

a 

0 

FLDORANTBBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PLUORSNE 

0.00 

10.00 

D 

V 

HEXACRLOROBEKZ ENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

HEXACHLOROBUTADIEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACELOROCYCLOPENTADIBNE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BEXACELOROBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

Iin>EI>0(  1 , 2 , 3>CD )  PTREKE 

0.00 

10.00 

0 

D 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

u 

0 

N-NITROSO-OI-N*PROPrLAMINE 

0.00 

10.00 

V 

VJ 

N-NZTROSODIPHENYIaAMXNE  (1) 

0.00 

10.00 

V 

D 

NAPBTRALBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROP  RENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

V 

V 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

SAMPLE  NUMBER:  1577  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  i592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  15S6ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1278 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;i545 


DATE;03/0J/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

;  W 

;  SBLK51 


Compound 

Concentration 

Unita 

Znetruaent 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,2, 4-TRICBLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

V 

U 

1 , 2-DICBLOROBBNZENB 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 3-DICSLOROBBKZ2NE 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 4-DlCHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

a 

2,2--OXYBIS  (1-CHLOROPROPANK) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, S-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

D 

D 

2,4, 6-TRICHLOROPRSNOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2,4 -DICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

U 

2 , 4-OIKETEnn,PHEHOL 

1.00 

fjg/L 

0.00 

J 

J 

2 , 4-DZNITROPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

U 

2 , 4 -DINITROTOLUEKE 

0.00 

10.00 

0 

U 

2 , 6-DINZTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2  -CHLORONAPBTBALEKE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-CRLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

0 

2 -KETHYLNXPBTHALEKE 

3.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

3-METfrrLPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-HITROAHII.Iire 

0.00 

25.00 

U 

u 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

3,3* -OlCBLOROBBNZIDim! 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

3-I(ITROANILIRB 

0.00 

25.00 

D 

0 

4 , 6-OINITRO-2  •NETBYLPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

D 

4 - BROMOPHENYL-P RENYLETHER 

0.00 

10.00 

U 

U 

4-CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

U 

4-CBLOROANZLZNE 

0.00 

10.00 

U 

u 

4-CHZ4OROPREKYL-PHEKYLETHER 

0.00 

10.00 

U 

u 

4-NETHYI4PHENOI, 

0.00 

10.00 

U 

u 

4-NITROANILZKE 

0.00 

25.00 

U 

u 

4-NITROPHENOL 

0.00 

25.00 

U 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

ANTHRACENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

BZNZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO  (  B )  FLUORANTBENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEIfZO  ( K )  FLUORAHTHElfE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10,00 

u 

u 

B I S ( 2 -CHLOROETROXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER;  1578  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATB:03/01/94 


F-1279 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1578  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concont  rat i on 

Unit* 

In.truMnt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

OFinal 

BI S  (  2 -ETBYLHEXYL  )  P  BTRUATE 

3.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BUTrLBBNZYLPBTBAZATS 

2.00 

Ijg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLl 

0.00 

10.00 

D 

0 

CBRYSEinE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI -N- BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

tJJ 

DI -N-OCTTLPBTRALATE 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

DIBSNl  ( A,  HjAHTHRACBHB 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIBBNZOrURAM 

0.00 

10.00 

u 

0 

DXETHYLPBTHAZATZ 

o 

o 

o 

10.00 

n 

0 

DINETHTLPHTBALATB 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

FLUORAMTHEKE 

0.00 

10.00 

0 

0 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HSXACHLOROBENZEKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACRLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

D 

D 

HEXACHLOROCYCLOPENTADZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACBLOROETHARE 

0.00 

10.00 

0 

u 

IITOENO  ( 1 , 2 , 3 -CD )  PTWnil 

0.00 

10.00 

u 

0 

ZSOPHOROKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

H-NITROSO-DI-H-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

H-RITROSOOIPHBNyiANIRE  (1) 

0.00 

10.00 

D 

0 

NAPBTBALENE 

«.00 

ugfL 

0.00 

J 

J 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTAC  RLOROP  RENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

4.00 

vg/L 

0.00 

J 

J 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DhTE:03/01/94 


F-1280 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1545  _ ENDING  SAMPLE  *‘.1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1579  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coa^>ound 

Concantration 

Units 

In.trua.nt 
D«t action 
Lialt 

QCod. 

QFinAl 

1,2, 4-TRXCHLOROBBNZENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DZCHLOROBSNZBNE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 3-DICHLOROBBHZBNB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 4-DICHLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXY&IS  (1-CHLOROPROPANE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICBLOROPHZNOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

2,4,  S-TRICHLOROPHBMOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DICBLOROPBENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DIHETBTI.PHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DINITROPHBNOL 

0.00 

25.00 

0 

u 

2 , 4-DIHZTROTOLUENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DIHITROTOLUEKE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

2 -CHLORONAPBTRALBKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CBLOROPHBI(OL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -  METHYLNAP  BTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HETHTLPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2>NITROANILIinE 

0.00 

25.00 

0 

0 

2-HITROPHBlIOl. 

0.00 

10.00 

0 

u 

3,3- -DieSLOROBENZ IDINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3>HITROANILINB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6-DINlTRO-2*KrrHyLPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROMOPHEKYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -KETHYLPKENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANZLZNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPHEKYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KETHYI^aENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANILZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-RITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPHTBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  <  B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  <  G , B , 1 ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CRLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  <  2 -CHLOROETRYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1281 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  »;J5P7 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER!  1579  SAMPLE  TYPE  !mWZ^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Unita 

Instruaiant 

Detaction 

Liadt 

OCod. 

QFinal 

BIS( 2-BTHYLHZXYL)PBTHALATE 

4.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BUTYLBENZ  yLPBTHAIATB 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLS 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI  .K-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

DI -N-OCTYLPHTHALATB 

0.00 

30.00 

D 

OJ 

DIBENZ (A, H ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DZBENZOFORAN 

0.00 

10.00 

u 

0 

DZETHYLPBTBALATB 

0.00 

10.00 

D 

0 

DIHETBYLPHTRALATE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

0 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HEXACHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

HEXACRLOROBUTAOIBNE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HEXACHLOROCYCLOPENTADZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HEXACHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

I RDBNO ( 1 , 2 , 3 -CO ) PYRKVE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ZSOPRORONB 

0.00 

10.00 

0 

0 

N-NZTROSO-DI-N-PROPYLAMZNE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

N-NZTROSOOZPHENYLANZNE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PENTACRLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

PRENANTHRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

:  W 

:  SBLK51 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:  03/01/54 


F-1282 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  (g^tlKIggt^Suimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545  ENDING  SAMPLE  #:1557 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK51 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

In«t.ruMnt 

D«tttCtion 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBSNZENE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBBMZBllS 

OeOO 

10.00 

u 

0 

1 , 3-DICHLOROBEHZBint 

OeOO 

10.00 

u 

0 

1 , 4-DICHLOROBEKZENE 

0.00 

10.00 

n 

0 

2,2*-OXYBIS  C-CRLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, S-TRICHLOROPRENOL 

0.00 

2S.00 

D 

n 

2,4, 6-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2 , 4-DICHLOROPRENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 4-DIMETaYLPHSNOL 

3.00 

pg/I, 

0.00 

J 

J 

2 , 4-DZNZTROPHSNOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

2 , 4-DZNZTROTOLtTEllE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINZTROTOZ.UENB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-CRLORONAPBTHALENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2 -KETBTLNAPHTRALEKE 

8.00 

pg/i* 

0.00 

J 

J 

2-KBTH7LPHEMOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-KITROANILIKB 

0.00 

25.00 

u 

0 

2-NITROPHEHOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

3,3- -DICHLOROSENZ lOIHE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

3-NITROM9ILZIfB 

0.00 

25.00 

u 

0 

4 , 6-DZNZTRO-2-KrrH7LPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

4  ->  BROHOPRENYL«PRENTLBTRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3-KETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

4-CHLOROANXLIKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

4  -CHLOROPHENYL-PEEKYLETBER 

0.00 

10.00 

u 

0 

4-MrrHTLPHENOL 

1.00 

j/g/L 

0.00 

J 

J 

4-RITROAEILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-MITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

0J 

ACSMAPBTBENE 

2.00 

»jg/L 

0.00 

J 

J 

ACBNAPHTHYLEKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ANTBRACEKB 

0.00 

10.00 

u 

0 

BBNZO ( A } ANTHRACENE 

0.00 

10  00 

u 

0 

BBNZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZO { B ) PLOORANTBENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZ  O  <  G , H , I ) PSRYLENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

03 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

0 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

BIS  ( 2  -CHLOROETHOXY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

B I S ( 2 -CHLOROETRYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

0 

—  1  ,  1 

1 

NVANG  SI  Report 
Fuial  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1580  SAMPLE  TYPE  :  TDi^ZS’ 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


F-1283 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATB:03/01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 


BEGINNING  SAMPLE  4:1545 


ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1580  SAMPLE  TYPE  :  {r\uiZ^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1284 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1581  SAMPLE  TYPE  :ffllO09  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concantration 

Units 

In.trvia.nt 

I>.t.ctlon 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

1,2, 4-TRICBLOROBENZENE 

0.00 

sso.oo 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBBMZBIIE 

0.00 

550.00 

U  ' 

D 

1 , 3-OICBIOROBEHZERB 

0.00 

550.00 

u 

0 

1 , 4-DICHLOROBBNZBNB 

0.00 

550.00 

u 

u 

2,2--OXTBIS  (l-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

550.00 

u 

u 

2,4,  S-TRICELOROPBEMOL 

0.00 

1400.00 

u 

u 

2,4, B-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

2 , 4-DICHLOROPBENOL 

0.00 

550.00 

u 

D 

2 , 4 -DIMBTBTLPBBNOL 

0.00 

550.00 

D 

u 

2 , 4-DIRZTROPRENOL 

0.00 

1400.00 

U 

0 

2 , 4-OZNITROTOLUENE 

0.00 

550.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUEl>B 

0.00 

550.00 

u 

u 

2  -CHLORONAPBTRRLENE 

0.00 

550.00 

u 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

2 -HETHYLIIAPHTHALEKB 

9000.00 

fig/l 

0.00 

2-METHYLPRENOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

2-NITROANILIilB 

0.00 

1400.00 

u 

u 

2-HXTROPHEMOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZ IDIHE 

0.00 

550.00 

u 

UJ 

3-HITROANILIIIE 

0.00 

1400.00 

u 

u 

4 , 6  •OIHITRO-2  •KETHYLPHENOL 

0.00 

1400.00 

u 

u 

4 -BROHOPBEFYL-PHEKYLETHER 

0.00 

550.00 

u 

u 

4-CHLORO- 3-KETHYLPHENOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

550.00 

0 

u 

4 -CHLOROPHENYL-PBEKYLETHER 

0.00 

550.00 

u 

u 

4-HETHYLPHEHOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

4-NITROANILIHB 

0.00 

1400.00 

u 

u 

4-niTROPHENOL 

0.00 

1400.00 

u 

UJ 

ACENAPHTHEITE 

240.00 

jjg/L 

0.00 

J 

J 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

550.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

210.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

280.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO(A) PYRENE 

ICO. 00 

Ijg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO { B ) FLUORANTHENE 

230.00 

ug/L 

0.00 

J 

J 

BBEZO  ( G ,  R ,  I )  PERTLENE 

0.00 

550.00 

u 

u 

BENZO ( R ) FLUORANTHENE 

290.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BENZOIC  ACID 

0.00 

550.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

550.00 

u 

u 

BXS ( 2-CHLOROBTHOXY ) METHANE 

0.00 

550.00 

u 

u 

BI S  ( 2 -CRLOROETRYL  )  ETHER 

0.00 

550.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


F-1285 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  M/g/gg/t/gSumnary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  It:  1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1581  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DRTE:03/01/94 


F-1286 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (REKO) 

Final  ■■■■■I  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINI?ING  SAMPLE  4x1545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1581  SAMPLE  TYPE  :  DL^hW^T?-  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

7  '.IP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Concentratiqn 

Units 

Instrument 

Detection 

Lxmit 

QCode 

QPinal 

1,2, 4-TRICHLOROBENZEN£ 

0.00 

1600.00 

U 

u 

1 , 2 -OICHLOROBBNZBNE 

0.00 

1600.00 

U 

0 

1 , a-DXCHLOROBSNZBNS 

0.00 

1600.00 

0 

u 

1 , 4-DICHLOROBENZENS 

0.00 

1600.00 

D 

u 

2,2'-OXYBIS  (l-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

1600.00 

U 

u 

2,4, S-TRICHLOROPBSHOL 

0.00 

4100.00 

U 

u 

2,4,6 -TRICHLOROPBEMOL 

c.oo 

1600.00 

u 

n 

2 , 4-DICHLOROPBENOL 

0.00 

1600.00 

D 

n 

2 , 4-DIMETHyZ.PB2NOL 

0.00 

1600.00 

U 

D 

2 , 4-DINZTROPRENOL 

0.00 

4100.00 

n 

0 

2 , 4-OZNZTROTOLUENZ 

0.00 

1600.00 

D 

u 

2 , 6 -DZKZTROTOLUEHE 

0.00 

1600.00 

D 

u 

2 -CBLORONXPHTRALENE 

0.00 

1600.00 

u 

D 

2-CRLOROPHEKOL 

0.00 

1600.00 

u 

u 

2 -KETRYLNXPBTBALENE 

9600.00 

Hg/L 

0.00 

2-MBTHYLPRENOL 

0.00 

1600.00 

u 

0 

2-NITJ«OAMII,IHE 

0.00 

4100.00 

u 

u 

2-NITROPHENOL 

0.00 

1600.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZIOIN^ 

0.00 

1600.00 

0 

OJ 

3-IIITROANILIfIE 

0.00 

4100.00 

u 

u 

4 , 6>DINITRO-2-MZTHTi.PHENOL 

0.00 

4100.00 

u 

u 

4 -BROHOPHENYL-PHENTLETHER 

0.00 

1600.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

1600.00 

u 

u 

4-CHLOROANILZNE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

4 -CHLOROPHENYL-PHBNYLBTKER 

c.oo 

1600.00 

u 

u 

4-HBTHYLPRENOL 

0.00 

1600.00 

u 

u 

4-NITROANILIIIE 

0.00 

4100.00 

u 

u 

4-IIITROPHENOL 

0.00 

4100.00 

u 

UJ 

ACENAPHTRENE 

330.00 

jig/L 

0.00 

J 

J 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

260.00 

wg/I. 

0.00 

J 

J 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

330.00 

(jg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO( A) PYRENE 

190.00 

»yg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

320.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BENZO { G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

BENZO(X ) FLUORANTHENE 

320.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

BENZOIC  ACID 

0.00 

1600.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

1600.00 

u 

u 

BIS( 2-CHLOROETBOXY ) METHANE 

0.00 

1600.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

1600.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DhTEz03/01/94 


F-1287 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _  ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


DLmWo?  SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1581 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


1596ER 


CoDpouna 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

OFi.-ial 

BIS  1  2 -ETHYLHEXYL)  PBTBXLATE 

190.00 

IJq/Z. 

0.00 

J 

J 

BUTYLBEKZ  YU’BTHXI^rB 

0.00 

1600.00 

U 

DJ 

CARBAZOLB 

o 

o 

1800.00 

n 

V 

CBRTSEKE 

380.00 

*ig/L 

0.00 

J 

J 

D I  -  H  -  BUTYLP  HTHAIATE 

0.00 

1600.00 

u 

UJ 

DI  -N-OCTYLPHTHALATB 

0.00 

1800.00 

u 

UJ 

DIBBRX  ( A,  B )  AHTHRACran 

0.00 

1600.00 

D 

u 

DZBBVZOrURAH 

180.00 

tig/Z 

0.00 

J 

J 

OIETHYLPHTHALATE 

0.00 

1600.00 

D 

u 

UIKETHYLPHTHAIATE 

0.00 

1600.00 

D 

D 

FLUORANTHKHE 

700.00 

jjg/L 

0.00 

J 

J 

FLUORBNE 

300.00 

fig/L 

0.00 

J 

J 

HEXACHLOROBENZ  ENE 

0.00 

1600.00 

D 

UJ 

HE  XAC  HLOROP  AD  I  EKE 

0.00 

1600.00 

D 

u 

HEXACHLOROCYCLOPENTADXBNE 

0.00 

1800.00 

0 

u 

HEXACELOROETBAKE 

0.00 

1800.00 

0 

u 

ItrOENO  ( 1 , 2 , 3-CD )  PTRJBNE 

0.00 

1800.00 

U 

u 

ISOPHOROKE 

0.00 

1600.00 

0 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYUmiHE 

0.00 

1600.00 

0 

UJ 

N-HITROSODIPHENYLAMIHB  (1) 

0.00 

1600.00 

u 

0 

NAPHTHALENE 

6900.00 

fja/L 

0.00 

NITROBENZENE 

0.00 

1600.00 

D 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

4100.00 

U 

D 

PHENANTHRZNE 

760.00 

vg/L 

0.00 

J 

J 

PHENOL 

0.00 

1600.00 

u 

U 

PYRENE 

780.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

_ 

W 

SBLK51 


N'VANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


■ 

F-1288 

■  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NAT. 

GUARD  (RENO) 

DATE: 03/01/94 

*  Final  IBB 

WtKKtk  Summary 

REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING 

SAMPLE  §:1545 

ENDING  SAMPLE  Hz  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  SBLK51 


Coopound 

Concentratior 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinsl 

1,2, 4 -TRICHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DlCHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 3-DICBLOROBENZBNS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 4-DZCRLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

n 

7,2‘ -OXYBIS  ( 1-CHLOROPROPANE ) 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

35.00 

u 

0 

2,4, tf-ntZCHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

V 

2 , 4-DICRLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

V 

2 , 4-DZKETBYLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DINZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

s.oo 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPBTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 - KETHYLN AP HTHALE NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-KITROAlIILINE 

0.00 

25.00 

U 

u 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3- -DICHLOROBENZIDINE 

0,00 

10.00 

u 

OJ 

3-NZTROANZLZNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6-D1HITRO-2-METHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

D 

4 - BROMOP HENYL-P HENYLBTHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -C HLORO- 3 - METHYLP HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPHEKYL-PHENYlBTHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYLPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

a 

4-NITROANILINB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPHENOL 

0.00 

25.00 

0 

UJ 

ACENAPBTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

c.oo 

10.00 

u 

u 

BENZO(A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10,00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2-CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


ERYV\l*)0'7'  SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1582 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


1596ER 


NTVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1289 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545 _ ENDING  SAMPLE  *zl597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1582  SAMPLE  TYPE  :  ERt»»WO?-  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK51 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Coneantration 

Onit. 

In.trua.nt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

QPin.l 

BIS(  2-ETHYLHEXYL)PHTHAlATE 

6.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BimrLBENZYLPBTBAlATB 

2.0C 

pg/I. 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

CHRTSBKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

DI-H-BUTYLPHTHALATB 

c.oo 

10.00 

n 

UJ 

DI-N-OCTTLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

DZ BENZ ( A , B ) ARTHRACBKB 

0.00 

10.00 

V 

U 

DIBBNZOFURAN 

0.00 

10.00 

V 

B 

DZETHYLPBTBALATB 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

DZHETHTLPBTHALATB 

0.00 

10.00 

u 

u 

FXUORANTBSME 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BEXACRLOROBUTAOIEKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

HEXACHLOROCYCLOPENTACIENE 

0.00 

10.00 

u 

BEXACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

n 

IHDEHOI  a ,  2 , 3-CD ) PTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ISOPHORONB 

c.oo 

10.00 

u 

u 

H-NITROSO-DI-K-PROPYIAMIKE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

H-NITROiSODIPHBKrLANIKB  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

U 

PHENANTHRJENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:i545 


GUARD 


F-1290 

(RENO) 


DATEi03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *-.1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


1  Conpound 

Concentration 

Unita 

In.trua.nt 

Oataction 

Linit 

QCoda 

QPinal 

1,2, 4-TRlCHLOROBENZBHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICRLOROBEMZBNB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 3-DICHLOROBEHZBIIE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 4-DICRLOROBEKZENS 

0.00 

10.00 

D 

u 

2,2--0]nrBIS  (l-CHLOROPROPAKE) 

0.00 

10.00 

D 

0 

2,4,  S-TRICBLOROPRENOL 

0.00 

25.00 

D 

D 

2,4,6  -TRICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DICBLOROPHENOX. 

0.00 

10.00 

n 

D 

2 , 4-DZMETByLPBENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DINITROPHBKOl, 

0.00 

25.00 

D 

u 

2 , 4-DIHlTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 6  -DIHITROTOLUEHE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2  -CELORONAPHTBALENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-CHLOROPREHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -KETRYLNAPBTHALEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KBTHYLPHBNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-NITROAHll,INE 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHBNOl. 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICHLOROBENZIDINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6 -DIR ZTRO-2 -NBTHYLPBBROL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BROMOPRENYL-PRENYLETEER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- S-KETHYLPHEROL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANZLINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHIX>ROPRENYL-PHEinri4ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KETBTI.PRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-HITROANZLINE 

0.00 

25.00 

D 

u 

4-NITROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZ  0(A) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEHZO ( B ) PLUORAHTHEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( X ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS  (  2-CBLOROETHOXY )  METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S  (  2 -CHLOROETHYL )  ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1584  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE:03/01/94 


F-1291 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 


BEGINNING  SAMPLE  »;J545 _ ENDING  SAMPLE  4  i  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1584  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  ; 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cenpound 

Concantration 

Unit. 

Instniaant 

D.t.etion 

Liait 

QCoda 

QPinal 

BIS ( 2-ETHyLHBXTL)PBTBAIATB 

3.00 

fig/L 

0.00 

J 

R 

BUTTLBKRXYLPHTHALAXB 

3.00 

Itg/Zs 

0.00 

J 

R 

CARBAZOLS 

0.00 

10.00 

0 

0 

CRRTSENS 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI -n-bdtylphthalatb 

0.00 

10.00 

0 

0J 

DI  -N-OCTYLPHTHAIATB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

OIBKRS  ( A,  H)AllTBXACZia 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIBENZOFURAII 

0.00 

10.00 

0 

0 

DIETBTLPBTHAIATB 

0.00 

10.00 

D 

0 

OIMETBTLPBTRAIATB 

0.00 

10.00 

D 

0 

PLDORANTHZNB 

0.00 

10.00 

0 

0 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

BEXACELOROBENZEHE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

HE  XACHLOROBUT  ADIEUS 

0.00 

10.00 

u 

0 

HEXACHLOROCTCLOPENTADIEHE 

0.00 

10.00 

tJ 

0 

HEXACBLOROETBANB 

0.00 

10.00 

n 

0 

I HDEHO  ( 1 , 2 , 3 -CD )  PTREME 

0.00 

10.00 

0 

D 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

N-NITROSO-DI-N-PROPTLAMINE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

H-HITROSODIPHEHTLAHIHE  (1) 

0.00 

10.00 

0 

0 

HAPBTHALEIIE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HITROBERZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

PENTACBLOROPHENOL 

1.00 

Mg/i. 

0.00 

J 

J 

PRENAHTRR£NE 

0.00 

10.00 

D 

0 

PHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

PTRENB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

NVANG  SI  Report 
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W 

SBLK51 


I 


F-1292 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATE: 03/01 /94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK51 


Coi^tound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

geode 

gPinel 

1,2, 4-TRICHLOROBENZENa 

0.00 

10.00 

u 

u 

X , 2-DICHLOROBENZBHB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DICRLOROBENZENS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 4-DICBLOROBENZEIIZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2*-OXyBIS  (1-CHLOROPROPAHZ) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICBLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4 ,  <  -TRICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2 , 4-DICHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DIMETHYI.PBBNOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DINITROPSENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DINXTROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DIKITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -CHLORONAP  RTBALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CtuiUKoPaENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -METHYLNAPBTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-METHTLPBBMOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HITROAKILIHB 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPBENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -DICRLOROBENZ IDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROANILIHE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 ,  C -DIHITRO-2 -NETHYLPHEHOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 -BROHOPHEHYL-PHENYLETRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -METHYL?  HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROAHILINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPBEKYL-PBEinXETRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NBTHYLP HENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROANILXNB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-MITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPRTBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO (A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BEMZO  ( C ,  H ,  I )  PERTLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CRLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2-CHLOROETHYL)ETRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
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SAMPLE  NUMBER:  1585  SAMPLE  TYPE  :  ERinuJt^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  !  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


F-1293 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  _ 


DATE: 03/01 /P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *il597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1585  SAMPLE  TYPE  :  ER^lO^^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


W 

SBLK51 


COBpound 

Concentration 

Unit. 

In.truMnt 

D.t.ction 

Limit 

QCod. 

QPin.1 

BIS ( 2 -rrHYLHEXYL ) PHTBAIATB 

7.00 

0.00 

J 

R 

BDTTLBXHZTLPBTHAXATE 

2.00 

fjg/L 

0.00 

J 

R 

CARBAXOLB 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHRYSEHB 

0.00 

o 

o 

o 

a 

0 

DI-N-BUTYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

DI-H-OCTYLPHTBALATB 

0.00 

10.00 

V 

VJ 

DI BSNZ  ( A  ,  a )  AMTHRACBIS 

0.00 

10.00 

a 

u 

DIBENZOPURAN 

0.00 

10.00 

V 

V 

DIBTBTLPBTaALATE 

0.00 

10.00 

V 

u 

DIMBTHYLPHTBAIATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACRLOROBUTAOXEHB 

0.00 

10.00 

0 

u 

HEXACRLOROCYCLOPENTADZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

HBXACELOROBTRANE 

0.00 

10.00 

V 

u 

IHDEllO(  1 , 2 , 3-CD)PTRBHa 

0.00 

10.00 

u 

u 

ISOPHORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-HITROSO-DI-N-PROPYLAMIHE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

H'HITROSODIPHEimAMINa  (t) 

0.00 

10.00 

D 

0 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
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DATE: 03/01/54 


F-1294 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  ENDING  SAMPLE  *  11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


Coopound 

Concantration 

Unit. 

In.truB.nt 

Datnction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,2,4 -TRICHLOROBENZ  ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROBENZSNB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 3-DICRLOROBSNZENB 

0.00 

10.00 

0 

n 

1 , 4-DICBLOROBENZBHB 

0.00 

10.00 

u 

D 

2,2' -OXYBZS  ( I -CHLOROPROPANB ) 

0.00 

10.00 

D 

U 

2,4,  S-TRICHLOROPHZNOL 

0.00 

25.00 

D 

u 

2,4, 6-TRICHLOROPBKNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DIMETHTLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 4-DZNITROPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DlNITROTOI.UENR 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , C-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLORONAPBTaALRNB 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-CRLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

0 

D 

2-KBTBYLMAPHTHALKNE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-METBTLPRKNOL 

0.00 

10.00 

D 

V 

2-NITROAMILIKE 

0.00 

25.00 

u 

V 

2-HITROPREMOI. 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3- -DICHLOROBERZ IDIHB 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

3-HITROMIlLlRB 

0.00 

25.00 

u 

V 

4 , 6-DINITRO-2-KETHyLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

V 

4 -BROHOPHEKYL-PHZNYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

V 

4 -CHLORO- 3-METinrLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CBXX>ROANILZNE 

0.00 

10.00 

u 

V 

4 -CBLOROPRENYL- PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

V 

4-KETBYUREKOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANZLZNE 

O.QO 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

BENZO ( A) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

V 

BENZOIAIPYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  ( B )  FXUORAMTBENE 

0.00 

10.00 

0 

V 

BBHZO(G,  B,  I IPBRYLBKE 

0.00 

10.00 

u 

V 

BENZO  ( K  )  PI.DORANTRENE 

0.00 

10.00 

u 

VJ 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

U 

V 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

U 

u 

BIS  (  2 -CRIiOROETROXY )  KETBMtE 

0.00 

10.00 

U 

u 

BIS ( 3-CBLOROBTHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

U 

u 

NVANG  SI  Report 
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SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1586  SAMPLE  TYPE  : 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE: 03/ 01 /94 


F-1295 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DEMiS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


Coopound 

Concsntratlon 

Unit. 

In.truaant 

D.tTCtien 

Idaiit 

QCod. 

QFinal 

BIS  ( 2 -ETHT1.BZXYL )  PRTHAIATE 

5.00 

fig/L 

0.00 

J 

R 

Bt]Tyi.BSIIZTLPBTHAlATB 

1.00 

Ijg/L 

0.00 

J 

R 

CARBASOLS 

0.00 

10.00 

u 

D 

CBRYSEHS 

0.00 

10.00 

D 

D 

OI-N-BUTYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

DZ -H-OCTTLPHTRALATB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

DIBBNZ  (A,B)A1ITRRACBHB 

0.00 

10.00 

V 

U 

DIBEHZOrURAN 

0.00 

10.00 

V 

u 

DZETHYLPHTRAIATE 

0.00 

10.00 

V 

D 

DIMETHYLPHTRAZATB 

0.00 

10.00 

V 

D 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

FLUORENE 

c.oo 

10.00 

u 

D 

BEXACBLOROBENZ ENE 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

HEXACHLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

HEXACRLOROCTCLOPBNTADIENE 

0.00 

10.00 

0 

D 

HBZACBLOROBTBAME 

0.00 

10.00 

D 

D 

IRDBNO ( 1 , 2 , 3-CO ) PTREKB 

0.00 

10.00 

0 

D 

ISOPaORONE 

0.00 

10.00 

0 

D 

R-HITROSO-DI -N-PROPYLAMIHB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

H-RITROSODIPHKHYIAMIHX  (1) 

0.00 

10.00 

u 

D 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PENTACRLOROP  HENOL 

0.00 

25.00 

0 

U 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

PHBHOL 

0.00 

10.00 

u 

U 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


SAMPLE  NUMBER:  1586 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  «;I545 


F-1296 

(RENO) 


DATE:03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

;  W 

;  SBLK51 


Compound 

Concantration 

Onlta 

Inatrumant 

Dataction 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,2, 4-TRZCRLOROBSNZBKE 

OaOO 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROBBNZ  SHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-OICRLOROBBMZBm 

OaOO 

10.00 

u 

D 

1 , 4-DICSLOROBEKZBNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXYBIS  (1-CHLOROPROPAHE) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

D 

2,4, 6-TRICHLOROPHEHOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 4-DICHLOROPHE))OL 

0.00 

10.00 

n 

u 

2 , 4-DIICETHyLPSENOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-DINITROPBZNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

2 , 4-DIHITROTOLaEirE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 6-DINITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2  -CBLORONAPRTBALKNE 

OaOO 

10.00 

u 

u 

2-CBIX>ROPRBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HETHYU)APaTBALBHB 

0.00 

10.00 

0 

D 

2-HBTR¥LPHEl«OL 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-l»ITRO*HII,im 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-HlTROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3'  -DICELOROBENZIDIRE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

3-NITROANILim 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6  -DI N ITRO-  2  -NETHTLPHBNOL 

0.00 

25.00 

D 

u 

4 -BROMOPBENTL-PHENTLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -KETHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANlLINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CBLOROPHENTL-PHENYLBTHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-KETinn.PHENOL 

0.00 

10,00 

u 

u 

4-NITROAllILlNE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPBENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACBNAPBTHENB 

0.00 

10.00 

u 

U 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PTRBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , B , Z ) PER YLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETROXY ) HETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROBTHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER;  1587  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


F-1297 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  UttKIKKKt  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATE:03/01/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:25P7 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

;  W 

;  SBLK51 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

BIS  ( 2-ETHTaHEXYL )  PBTHAIATE 

4,00 

ftg/L 

0.00 

J 

R 

BOTYLBEHZyLPBTBJOATS 

2.00 

Ug/L 

0.00 

J 

R 

CARBAZOIf 

0,00 

10.00 

n 

u 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

V 

0 

DZ -N-BUTYXJ>BTRAIATE 

0,00 

10.00 

V 

UJ 

OZ -M-OCrrLPHTHALXTB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

DIBBNZ  ( A,  B)ANTBRACENE 

0.00 

10.00 

V 

D 

DZBENZOEURAN 

0.00 

10.00 

u 

D 

DIETEYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

V 

D 

DI METHYLPHTHALATB 

0.00 

10.30 

0 

U 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

FLUOREKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACELOROBENZENE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

HEXACRLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEEACRLOROCYCLOPBNTADZEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

REXACBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

IHDKNO(  1,2, 3-CD )  PyUKKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ZSOPRORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

r.7 

N-NZTROSODZPRENTLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1570 


SAMPLE  NUMBER;  1587 
ANALYSIS  TYPE  ;  BNA 
TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1298 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


Cos^ound 

Concantration 

Units 

Instniaent 

D«t«ction 

Limit 

QCoda 

QFinal 

1 , 2 , 4-TRICHLOROBBHZENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

1 , 2-DICHLOROBENZEHS 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 ,  a-DICBLOROBSRZSNS 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 4-DICHLOROBENZENS 

0.00 

10.00 

0 

0 

2,2'-OXTBIS  (1-CBLOROFROPANB) 

0.00 

10.00 

D 

0 

2,4,  S-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

25.00 

0 

0 

2,4, 6-TRICHLOROPHSMOL 

0.00 

10.00 

n 

0 

2 , 4-DICHLOROPBEBOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-OIHETBTLPHEIlOL 

0.00 

10.00 

D 

0 

2 , 4-DINITROPHEIfOX. 

0.00 

25.00 

0 

0 

2 , 4-DZNZTROTOLUBNS 

0.00 

10.00 

0 

0 

2 , 6-DIllITROTOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2  -CHLOROHAPBTRALENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-CBLOROPRBNOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2  -KETBTLKAPHTHALENS 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-KBTHTLPBKHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

0 

u 

2>NITROPHBHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

3,3' -DICHLOROBENZIDINB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

3-HITROANILINB 

0.00 

25.00 

0 

0 

4 , 6-DINZTRO-2-KETBYI4PHENOL 

0.00 

25.00 

0 

0 

4 -BROMOPHEKYL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

0 

0 

4 -CHLORO- 3 - METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-CBLOROANILINE 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-CBLOROPRENYL-PREKYl.ETBER 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-HETByLPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

4-NITROANILINE 

0.00 

25.00 

0 

0 

4-NITROPRENOL 

0.00 

25.00 

0 

0J 

ACENAPRTHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ANTHRACENE 

0.00 

10,00 

0 

0 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BBNZO(A)PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BEHZO ( G , H , I ) PERYLENE 

0.00 

10,00 

0 

0 

BENZO  ( X )  PLUORANTHSKE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

0 

0 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BIS  (  2-CHLOROETirin- )  ETHER 

0.00 

10.00 

0 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


SAMPLE  NUMBER:  1588 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


F.1299 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATEtOS/ 01/ 94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK51 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunant 

D.t.ctlon 

Liatit 

OCod. 

QPinal 

BIS ( 2-ETHYLHEXYL ) PHTHAIATE 

8.00 

nq/L 

0.00 

J 

R 

BinTLBBNZYLPBTRAIATB 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

CARBACOLB 

0.00 

10.00 

V 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

V 

V 

D I  -  N  -  BUTYT.P  HTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

VJ 

DI -N-OCTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

DIBENZ  ( A,  B )  ARTHRACSm 

0.00 

10.00 

0 

D 

DIBENZOrURAN 

0.00 

10.00 

0 

V 

DIETHYLPHTBALATE 

1.00 

tiq/h 

0.00 

J 

J 

OIKETHYLPHTRAXATE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ELUORANTHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

PLUORENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

HEXACBLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

BEXACRLOROBUTADIENE 

0.00 

10.00 

a 

u 

HEXACBI>OROCyCLOPBNTAO  I ENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

KEXACRZ^ROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

IBOKMO ( 1 , 2 , 3 -CO ) PTREMB 

0.00 

10.00 

0 

u 

ISOPRORONE 

0.00 

10.00 

u 

0 

N-NITROSO-DI-N-PROPYIAHINE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

N-HITROSOOIPHBirrLAMIKB  (1) 

0.00 

10.00 

V 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

1.00 

f/q/L 

0.00 

J 

J 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

V 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


SAMPLE  NUMBER:  1588 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


F-1300 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545 _ ENDING  SAMPLE  4  1 1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1589  SAMPLE  TYPE  :mu)ll  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  BNA  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  SBLK63 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concontration 

Units 

Znatnimant 

Datactlon 

Limit 

OCoda 

QFinal 

1,2,4 -TRICBLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DZCHLOROBENZEinB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 3-DZCHLOROBBNZBNB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 4-DZCHLOROBBNZBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,3' -OXYBIS  ( 1 -CRLOROPROPANB ) 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,4, 5-TRZCRLOROPHBHOL 

0.00 

25.00 

0 

u 

2,4,6 -TRICHLOROPBSHOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DICHLOROPHENOL 

0.00 

10.00 

D 

D 

2 , 4-DIKETBTLPRBNOL 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 4-DlNZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

3 , 4-DZNITROTOLUBHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 ,  t-DINITROTOLUBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CBLORONAPRTRALENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-CRLOROPRBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -KETHYLKAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KETBYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HITROANILINB 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3' -OICBLOROBENZ IDINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

3-NITROANILINB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4 , 6 -DIRITRO-2 -METHYLPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BROMOPHEITyL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -HETHYLPHENOL 

0.00 

xO.OO 

u 

u 

4-CHLORCANILIHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLOROPHSKYL-PHENYLETRER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYlPRENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANILIirE 

0.00 

35.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTEENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

*^ENZO  ( A )  ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)PYREN£ 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) PLUORANTRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( G , a , Z ) PERYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO { K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOZC  ACZD 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

^ ' S ( 2 -CHLOROETRYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/54 


F.1301 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ?C 

BEGINNING  SA;5PLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  %:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1589  SAMPLE  TYPE  :rV\lA)ll  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  SBLK63 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1555FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Ccnpound 

Concentration 

Unita 

Inatrumant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.1 

B I S ( 2 - ETHYLHE XYL ) PHTHAIATE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

BUTY13ENZ  YUBTBAIATE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

DI -N-BUTYLPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

DI -N-OCTYLPHTHXIATE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

DI  BEKZ  ( A ,  B )  AHTHRACBRS 

0.00 

10.00 

D 

u 

DIBENZOFURAN 

o 

o 

o 

10.00 

U 

u 

OIBTHYLPBTHAUkTE 

0.00 

10.00 

0 

D 

DI  MSTHYIaPHTHAIATE 

0.00 

10.00 

a 

U 

PLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

D 

D 

HBXACHLOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

REXACHLOROBUTADXENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HEXAC  HLOROCYCLOPENTADI ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

KEXACRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

INDENO ( 1 , 2 , 3-CO ) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ZSOPBORONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSO-DI -N-PROPYIAMINE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

N-NXTROSODIPHENYLAMZNE  jl) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLO^  OPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTRRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

_ 1 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


GUARD 


F-1302 

(RENO) 


DATE:0J/0J/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  (hl597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK64 


Compound 

Concentration 

Unxts 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

1,2, 4-TRICHLOROBENZENE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

1 , 2 -DICELOROBBNZBNZ 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 3-DICHLOROBBHZBNB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 4-dichlorobenzi:ne 

0.00 

10.00 

u 

u 

2,2'-OXYBIS  ( 1-CHLOROPROPAHE) 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

2,4, 5-TRICBLOROPHBNOL 

0.00 

2S.00 

u 

u 

2 , 4 , 6-TRICHLOROPHBHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 4-DICir^ROPHENOL 

0.00 

10.00 

n 

u 

2 , 4-DIMB11!YLPRBHOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 4-DINITROPBENOL 

0.00 

25.00 

tj 

u 

2 , 4-DINITROTOLUB»B 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 , 6-DINITROTOLtJEWE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -CHLORONAPBTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-CHLOROPHEMOL 

0.0  - 

10.00 

u 

u 

2 -METHYLNAPHTHALEtfE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2  -KBTHYLPKENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-KITROAWILXKE 

0.00 

25.00 

u 

2-NITROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

3,3- -OICELOROBENZIDIKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

3-NITROA(III.INE 

0.00 

25.00 

u 

D 

4 , 6-DIN1TRO-2-METHYLPHBNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4  -BROMOPHENYL-PPfENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOPO- 3-METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANILINE 

0.00 

10.00 

0 

u 

4 -CHLOROPHENYL-P HEHYLETEER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4«METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NITROAHILINE 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NITROPHEHOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACBHAPBTHENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPHTHYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO( A) PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BBNZO  ( G ,  H ,  I )  PBRYI^ENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

benzoic  acid 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  alcohol 

0.00 

10.00 

u 

BIS ( 2-CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BIS { 2 -CHLOROETHYL ) ETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1590  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE:03/01/94 


F-1303 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  ENDING  SAMPLE  (filSB? 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  SBLK64 


Compound 

Concentra  ion 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinal 

BIS ( 2 -ETHYLHEXYL ) PHTHALATE 

2.00 

fjg/L 

0.00 

J 

R 

BUTYI.BBNZYLPHTHAIATE 

a. 00 

10.00 

D 

UJ 

CARBA20LE 

0.00 

20.00 

V 

D 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

DI -N-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

DI-N-OCTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

DIBENZ ( A, H ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

0 

n 

DIBENZOFURAN 

0.00 

10.00 

n 

u 

DIETBTLPBTBAUVTE 

0.00 

10.00 

D 

u 

DIKBTHYLPHTHALATB 

0.00 

10.00 

0 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

HEXACHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

HEXACHLOROBUTAOXENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

REXACHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

IKDBSOl 1,2, 3-CD ) PYRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

ISOPBORONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

N-NITROSO-OI-N-PROPYLAMINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

N-NITROSODIPHENYXJVHINE  (1) 

0.00 

10.00 

V 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTACHLOROPHENOL 

2.00 

fig/L 

0.00 

J 

J 

PHENANTHRENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1590  SAMPLE  TYPE  zlfWlAiO^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1304 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1592  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  BNA  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB  :  SBLK64 

TRIP  BLANK  :  1591TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,2, 4-TRZCHLOROBBNZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICRLOROBBlfZBIIS 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 3-DICHLOROBBNZmS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 4-DICHLOROBBNZERZ 

0.00 

10.00 

0 

0 

2,2'-OXyBIS  (1-CHLOROPROPANB) 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

0 

2 , 4  ,  $-TRICHLOROPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

0 

2 , 4-DICBZ4OROPHBNOL 

0.00 

10.00 

0 

u 

2 , 4-DIMETBn.PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

n 

2 , 4-DZHITROPRBNOL 

0.00 

25.00 

0 

u 

2 , 4-DINITROTOLnENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2 , 6-DINITROTOLUENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 -C HLORON AP HTBALENE 

0.00 

0 

0 

0 

u 

u 

2-CHZ4OROPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

2 •METHYLNAPBTBALENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-MZTHXXPHENOL 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HITROAllILINZ 

0.00 

25.00 

u 

u 

2-NITROPHENOI, 

0.00 

10.00 

0 

u 

3,3' -DICHLOROBENZ IDINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

3-RITROAllILINZ 

0.00 

25.00 

u 

0 

4  ,  C-DINITRO-2  -KETHYLPHZNOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-BROMOPREKyL-PHENYLETHER 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -CHLORO- 3 -METHYLPHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROANZLINE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-CHLOROPHEKTL-PHEim.ETKER 

0.00 

10.00 

D 

u 

4-KETHYLPHBNOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-NZTROANZLZNB 

0.00 

25.00 

u 

u 

4-NZTROPHENOL 

0.00 

25.00 

u 

UJ 

ACENAPBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ACENAPBTBYLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( A ) ANTHRACENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO(A)pyRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( B ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO  { G ,  R ,  1 )  PEF.YLENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZO ( K ) FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZOIC  ACID 

0.00 

10.00 

u 

u 

BENZYL  ALCOHOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

BI S ( 2 -CHLOROETHOXY ) METHANE 

0.00 

20.00 

u 

u 

BIS  (  2  -CRLOROETHYL )  ETHER 

o.oc 

10.00 

u 

u 

1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03 /0I/P4 


F-1305 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  ENDING  SAMPLE  i):1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

SBLK64 


Coopound 

Concentration 

Onlta 

In.truB.nt 

Detection 

LiBit 

QCod. 

QFinal 

BIS  ( 2  -ETHYLHEXYL )  PBTBAIATE 

s.oo 

^g/L 

0.00 

J 

R 

BUTYLBENZyLPHTHAIATB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CARBAZOLE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHRYSENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI-N-BUTYLPHTHALATE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

DI  -N-OCTYLPHTRALATE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

DIBBNZ  (  A,  H  )  ANTBRACSHS 

0.00 

10.00 

u 

D 

DZBBNZOFURAN 

0.00 

10.00 

u 

0 

DIETHYLPBTBALATE 

1.00 

jig/L 

0.00 

J 

J 

DIMBTBYLPBTBAIJkTE 

0,00 

10.00 

D 

u 

FLUORANTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

FLUORENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HEXACHLOROBENZ ENE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

HEXACHLOROBUTADI ENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

HEXACHLOROCYCLOPENTADZBNE 

0.00 

10.00 

u 

D 

HEXACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

IHDENO ( 1 , 2 , 3 -CD ) P YREKE 

0.00 

10.00 

0 

u 

ZSOPBORONE 

0.00 

10.00 

0 

D 

N-MITROSO-DI-N-PROPYLAMINB 

0.00 

10.00 

u 

U 

N-NITROSODZPHENYLAMINE  (1) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NAPHTHALENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

NITROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

PENTAC  HLOROP  HENOL 

0.00 

25.00 

u 

u 

PHENANTHRENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

PHENOL 

0.00 

10.00 

u 

u 

PYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1590 


FB 


SAMPLE  NUMBER:  1592 
ANALYSIS  TYPE  :  BNA 
TRIP  BLANK  :  1591TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1306 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  If:  1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1546  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

InstruBAnt 

Detection 

LiAdt 

QCoda 

QFinal 

ALUMINUM 

93.50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

D 

UJ 

ARSENIC 

137.00 

Ijg/L 

0.00 

BARIUM 

17.70 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

n 

UJ 

CALCIUM 

34600.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

V 

UJ 

COPPER 

6.60 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

35.80 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

3.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

3900.00 

pg/L 

0.00 

B 

MANGANESE 

79.40 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICRSL 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

POTASSIUM 

11800.00 

pg/L 

0.00 

SEL2MIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

364000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANAOIOH 

13.50 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

:  W 

:  METOl 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1307 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ _ ENDING  SAMPLE  *il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1547  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QTlnal 

ALUMINUM 

117.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTI  MONT 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSSNIC 

88. <0 

jig/L 

0.00 

BARIUM 

39.40 

jjg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

2S800.00 

Rg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

c.oo 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

7.10 

j/g/L 

0.00 

B 

IRON 

34.40 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

O.CO 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

6250.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

o 

in 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

RICXEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

7090.00 

pg/D 

0.00 

SELENIUM 

5.50 

pg/L 

0.00 

SILVER 

0.00 

5.00 

0 

UJ 

SODIUM 

258000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

13.00 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01 I9A 


F-1306 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Summary 

MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:1545 _ ENDING  SAMPLE  Hi  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1548  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Final 
REVIEWER:  DENNl 


Compound 

ConcontrAtion 

Units 

InstniMnt 

Detsction 

Limit 

QCod. 

OFinsl 

ALUNINUH 

<1.90 

pg/L 

0.00 

B 

R 

AMTIMOITY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

4.00 

pg/L 

0.00 

B 

BARIUM 

0.00 

3.00 

U 

UJ 

BERrZXXUM 

0.00 

1.00 

D 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

69.40 

pg/L 

0.00 

B 

R 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

D 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

0.00 

47.00 

u 

UJ 

MANGANESE 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

nj 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

1440.00 

u 

UJ 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

0 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

s<e.oo 

pg/L 

0.00 

B 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1309 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  f  11597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1549  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Ccapound 

Concentration 

Units 

InstruAsnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.1 

ALUMINUM 

246.00 

pg/L 

0.00 

R 

ANTI MONT 

0.00 

30.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

73.00 

»ig/L 

0.00 

BARIUM 

68.70 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

90S00.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COPPER 

12.90 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

77.50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

23800.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

100.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

0 

UJ 

POTASSIUM 

15100.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

366000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0,00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

17.50 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1310 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE : 03/01 /P4 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  »;J545 _ ENDING  SAMPLE  %'.1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1550  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Iiifttrunent 

Detection 

Limit 

QCoda 

QPin.l 

ALUMINUM 

o 

in 

«Q 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

0 

OJ 

ARSENIC 

121.00 

Iig/L 

0.00 

BARIUM 

79.00 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

U 

UJ 

CALCIUM 

08700.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

o 

o 

to 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

0 

UJ 

COPPER 

is.eo 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

21.40 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

26500.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

448.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

14200.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

4.80 

pg/L 

0.00 

B 

SILVER 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

SODIUM 

421000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.0C 

u 

UJ 

VANADIUM 

9.00 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

7,50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1311 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  (('.1545  _ 


DATE: 03/01/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I- 


SAMPLE  NUMBER:  1551  SAMPLE  TYPE  :  rOoJ>P^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concantration 

Unita 

Instrumant 

Datection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

ALUMINUM 

127.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

DJ 

ARSENIC 

116.00 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

237.00 

pg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

DJ 

CAZMIIUN 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

72500.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

DJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

D 

DJ 

COPPER 

12.40 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

51.50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

18300.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

645.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.21 

pg/L 

0.00 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

15700.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

5.50 

pg/L 

0.00 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

285000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

D 

UJ 

VANADIUM 

11.30 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/54 


F-1312 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ll545 _ ENDING  SAMPLE  1^:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1552  SAMPLE  TYPE  :  WRIHoO^^'  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concantration 

Units 

In.tnifflant 

Dataetion 

Limit 

QCods 

OFinal 

ALUMINUM 

97.60 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

DJ 

ARSENIC 

116.00 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

218.00 

pg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

CALCIUM 

64600.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

DJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

15.30 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

25.60 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

16300.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

814.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

HICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

14700.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

C.OO 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

SODIUM 

254000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

10.60 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1313 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ 


DATA  VALIDATION  LEVEL: 
ENDING  SAMPLE  i'.1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


C 


:  W 

:  METOl 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Initrunent 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinal 

ALUMZKUM 

134.00 

yq/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

11.20 

yg/L 

0.00 

BARIUM 

33.80 

yg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

21400.00 

yq/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

8.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

12.90 

yg/L 

0.00 

B 

IRON 

51.70 

yg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

7160.00 

yg/L 

0.00 

MANGANESE 

7.60 

yg/L 

0.00 

B 

R 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

2790.00 

yg/L 

0.00 

B 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

19800,00 

yg/L 

o 

o 

o 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

5.10 

yg/L 

0.00 

B 

R 

_ 1 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


FB 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1556 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Rcpon 
Final  -  April  1994 


F-1314 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWETI:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1557  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Units 

Inetmsent 

Detection 

Limit 

QCod. 

OPinel 

ALUMINUM 

99.90 

jig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

25.90 

fjg/L 

0.00 

BARIUM 

33.90 

tig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

0 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

D 

UJ 

CALCIUM 

34700.00 

ugl-L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

d 

DJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

8.10 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

25.80 

pg/L 

0.00 

B 

R 

lead 

O.OG 

3.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

6560.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

15.50 

»ig/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

0 

U3 

POTASSIUM 

7470.00 

Ug/L 

0.00 

SEIfNIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

OJ 

SODIUM 

73000.00 

vg/h 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

5.70 

»ig/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


r 


F-1315 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEt03 / 01 / 94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DEN'/IS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL iC 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  §'.1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1558  SAMPLE  TYPE  ;  ERflf)uj|2.  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Dstsction 

Limit 

QCods 

OFin.l 

ALUMINUM 

77.50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

C  iO 

o 

o 

o 

U 

UJ 

ARSENIC 

29.80 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

0.00 

2.00 

il 

UJ 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

lOS.OO 

pg/L 

0.00 

B 

R 

CFROMIUM 

0.00 

6.00 

D 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

U 

UJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

a.  RON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

0.00 

47.00 

u 

Uw 

MANGANESE 

3.40 

pg/L 

0.00 

B 

R 

MERCURY 

0.00 

0.20 

0 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

0.00 

1440.00 

u 

UJ 

SEI^NIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

■J 

UJ 

SODIUM 

2<1.00 

pg/L 

0.00 

B 

THALLIU 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

8.10 

pg/L 

0.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1316 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE; 03/01 /P4 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  »;J545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1559  SAMPLE  TYPE  ;  WuM*!-  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CCTipound 

Conc«ntration 

Unit* 

Instrument 

Detection 

Lxmit 

QCode 

QFinel 

ALUMINUM 

75.60 

^ig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

36.70 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

40.60 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CAbMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

59000.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

CC PPBR 

14.80 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

11300.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

73.90 

pg/I. 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.30 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

9840.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

153000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

7.60 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

5.50 

pg/L 

O.OD 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1317 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  §:154L  _ 


DATE103/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I 


SAMPLE  NUMBER;  1560  SAMPLE  TYPE  ;fr\bOl3 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


W 

METOl 


Cooipound 

Concentration 

Unite 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

OCod. 

QFin.l 

ALUMINUM 

72. SO 

»ig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

23.60 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

43.30 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

DJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

40500.00 

yq/l. 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

10.50 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

25.90 

\iq/-L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

7690.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

7.80 

pg/L 

0.00 

B 

R 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

POTASSIUM 

7910.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

0 

UJ 

SODIUM 

79100.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0,00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

5.00 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1318 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Siamary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1566  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

.  1 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

0.00 

50.00 

U 

UJ 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

S.SO 

jig/L 

0.00 

B 

BARIUM 

87.10 

jig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

47700.00 

Ijg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

t.oo 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

5.30 

j/g/L 

0.00 

B 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

15800.00 

//g/L 

0.00 

MANGANESE 

239.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

8430.00 

ng/l. 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.0C 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

2C8000.00 

ug/i 

0.00 

THALLIUM 

0,00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

10,20 

Ijg/L 

0,00 

B 

ZINC 

5.80 

lig/L 

9.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1319 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _ _ 


DATE: 03/01/9 4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I- 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1566 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

LiAit 

QCode 

QPln.1 

ALUMINUM 

104.91 

pg/L 

0.00 

R 

ANTZHONY 

30.00 

Ijg/L 

0.00 

ARSENIC 

38.71 

fig/L 

0.00 

BARIUM 

83.60 

pg/L 

0.00 

BERYLLIUM 

1.00 

pg/I. 

0.00 

CADMIUM 

5.00 

VqlX. 

0.00 

CALCIUM 

47535.00 

jig/L 

0.00 

CHROMIUM 

6.00 

pg/L 

0.00 

COBALT 

9.00 

pg/L 

0.00 

COPPER 

4.00 

pg/L 

0.00 

IRON 

34.42 

pg/L 

0.00 

R 

LEAD 

2.00 

pg/L 

0.00 

MAGNESIUM 

15718.00 

fig/L 

0.00 

MANGANESE 

239.81 

fjg/L 

0.00 

MERCURY 

0.20 

fjg/L 

0.00 

NICKEL 

13.00 

Ijg/L 

0.00 

POTASSIUM 

7997.40 

fjg/L 

0.00 

SELENIUM 

3.00 

tig/L 

0.00 

SILVER 

5.00 

fjg/L 

0.00 

J 

SODIUM 

268990.00 

tig/L 

0.00 

THALLIUM 

3.00 

jjg/L 

0.00 

VANADIUM 

8.28 

pg/L 

0.00 

ZINC 

5.77 

^lg/L 

0.00 

R 

W 

METOl 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03 /0J/P4 


F-1320 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1567  SAMPLE  TYPE  :  mi02.1  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinal 

ALUMINUM 

85.70 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

30.30 

f/g/L 

0.00 

BARIUM 

52.40 

tig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

DJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

49000.00 

jig/L 

0.00 

CHROMIUM 

o 

o 

o 

O 

O 

D 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

D 

UJ 

COPPER 

6.20 

>jg/L 

0.00 

B 

IRON 

25.90 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

14100.00 

tig/L 

0.00 

MANGANESE 

17.10 

fig/h 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

9330.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

233000.00 

j/g/L 

0.00 

THALLIUM 

o 

o 

o 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

7.30 

tig/'. 

0.00 

B 

ZINC 

6.20 

Ijg/L 

0.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:OJ/OJ t9A 


F-1321 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  *-.1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1568  SAMPLE  TYPE  :  WRmiA>Z|  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concentration 

Unit* 

InstruMnt 

Detection 

Linit 

QCod. 

OPinal 

ALUMIKUH 

81.80 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMOKY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

28.90 

»ig/L 

0.00 

BARZUH 

50.40 

pg/L 

0.00 

B 

BERYlilUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CAOHZUM 

0.00 

5.00 

0 

OJ 

CALCIUM 

48*00.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

4.00 

u 

v7J 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

IRON 

17.20 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

14000.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

15.30 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

D 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

U 

UJ 

POTASSIUM 

8440.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

U 

UJ 

SILVER 

o 

o 

o 

J 

5.00 

U 

UJ 

SODIUM 

227000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

U 

UJ 

VANADIUM 

9.20 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1322 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #;1545  _ 


DATE;03/0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1569  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


W 

METOl 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

84.90 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

OJ 

AR5SNIC 

34.10 

j/g/L 

0.00 

BARIUM 

25.40 

fig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

UJ 

CALCIUM 

S0200.00 

j/g/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

0 

OJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

0 

OJ 

COPPER 

5.30 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

25.80 

fjg/I, 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

OJ 

MAGNESIUM 

11000.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

228.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

OJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

OJ 

POTASSIUM 

8480.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

OJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

109000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

8.30 

pg/L 

0.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEZ03/01/94 


F-1323 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ttt^KIKttlkSuimary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  »;I5P7 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1570  SAMPLE  TYPE  ;  WRm^^l6>  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  METOl 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER/  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

gccxi. 

QPin.l 

ALUMINUM 

75,50 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

0 

UJ 

ARSENIC 

33.20 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

24.20 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

a 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

48400.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

<.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

D 

UJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

U 

UJ 

IRON 

34.40 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

10500.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

229.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

7520.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

104000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

11,10 

pg/L 

0.00 

B 

R 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEZ03/01/94 


F-1324 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  i):1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1571  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  MET02 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CoBpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunant 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

ALUMINUM 

113.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

U 

ARSENIC 

37.40 

jig/L 

0.00 

BARIUM 

70.00 

ug/h 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

u 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

0 

D 

CALCIUM 

64400.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

<.00 

u 

U 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

U 

COPPER 

9.10 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

153.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

U 

MAGNESIUM 

13900.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

441.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

U 

RICKEL 

0.00 

13.00 

D 

U 

POTASSIUM 

9SSO.OO 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

U 

U 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

U 

SODIUM 

66300.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

U 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

U 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

u 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
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F-1325 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE ; 03/01 /P4 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545  _ ENDING  SAMPLE  4:1597 


ST^LE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1571  SAMPLE  TYPE  ;  BLniWlT" 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1570 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Concentration 

Unita 

Inatrunant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

116.53 

pg/L 

0.00 

R 

ANTIMONY 

30.00 

tiq/L 

0.00 

ARSENIC 

32.42 

ug/t 

0.00 

BARIUM 

68.76 

tig/L 

0.00 

BERYLLIUM 

1.00 

fig/L 

0.00 

CADMIUM 

5.00 

ug/L 

0.00 

CALCIUM 

64759.00 

Ijg/t 

0.00 

CBROHIUM 

6.00 

pg/L 

0.00 

COBALT 

9.00 

pgfL 

0.00 

COPPER 

7.68 

pg/1. 

0.00 

IRON 

163.99 

pg/L 

0.00 

LEAD 

2.00 

pg/L 

0.00 

MAGNESIUM 

14031.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

444.36 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.20 

pg/L 

0.00 

NICKEL 

13.00 

pg/L 

0.00 

POTASSIUM 

9523.30 

pg/L 

0.00 

j 

SELENIUM 

3.00 

pg/L 

0.00 

SILVER 

5.00 

pg/L 

0.00 

SODIUM 

67168.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

3.00 

pg/L 

0.00 

VANADIUM 

4.00 

pg/L 

0.00 

ZINC 

5.19 

pg/L 

0.00 

W 

MET02 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F.1326 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  VHBHBBIk  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  §il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1572  SAMPLE  TYPE  :  ERfinwi?  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Coneontration 

Unit. 

In.truo.nt 

Det.ction 

Limit 

QCoda 

OPinal 

ALUMINUM 

84.90 

jig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONT 

0.00 

30.00 

U 

OJ 

ARSENIC 

0.00 

3.00 

0 

UJ 

BARIUM 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

105.00 

pg/h 

0.00 

B 

R 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

n 

OJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

OJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

OJ 

IRON 

25.90 

pg/L 

0.00 

B 

R 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

UJ 

MAGNESIUM 

0.00 

47.00 

u 

UJ 

MANGANESE 

0.00 

1.00 

u 

OJ 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

OJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

OJ 

POTASSIUM 

0.00 

1440.00 

u 

OJ 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

0 

UJ 

SODIUM 

354.00 

pg/L 

0.00 

B 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

ZINC 

0.00 

5,00 

u 

UJ 

:  W 

:  METOl 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1327 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/02 /94 

Final  Summary 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1545  _ ENDING  SAMPLE  #  :  155  7 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1573  SAMPLE  TYPE  :rV\U)2.'Z.  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  METOl 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


COQpound 

Concentration 

Unit. 

In.tmiB.nt 
Oat action 
Limit 

OCod. 

QFinal 

ALUMINUM 

97.60 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

u 

UJ 

ARSENIC 

15.00 

>ig/L 

0.00 

BARIUM 

63.10 

»ig/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

u 

UJ 

CALCIUM 

62900.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

UJ 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

17900.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

236.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POrASSIUM 

11700.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

S.OO 

u 

UJ 

SODIUM 

^60000.00 

tig/L 

o.oc 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

6.20 

yg/L 

0.00 

B 

ZINC 

5.30 

pg/L 

0.00 

B 

R 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1328 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ 


DATE:03/0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:i5P7 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1574  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


W 

METOl 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCoda 

QFinal 

ALUMINUM 

81.20 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

UJ 

ARSENIC 

11.50 

»/g/L 

0.00 

BARIUM 

24.00 

Og/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

u 

UJ 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

CALCIUM 

46900.00 

j/g/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

UJ 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

UJ 

COPPER 

21.80 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

UJ 

MAGNESIUM 

9250.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

43.80 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

UJ 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

UJ 

POTASSIUM 

7070.00 

pg/L 

0.00 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

UJ 

SODIUM 

58600.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

UJ 

VANADIUM 

6.10 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

6.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

_ 1 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F.1329 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 


Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _  ENDING  SAMPLE  ^:1597 


SAMPIE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1564  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINJATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

OFin.l 

ALUMINUM 

122.00 

fig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

0 

D 

ARSENIC 

54.40 

fig/L 

0.00 

BARIUM 

64.00 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

U 

CALCIUM 

59900.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

0 

COBALT 

0.00 

9,00 

0 

U 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

U 

IRON 

65.50 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

u 

MAGNESIUM 

14000.00 

pg/h 

0.00 

MANGANESE 

708.00 

pg/1. 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

U 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

0 

POTASSIUM 

12300.00 

pg/h 

0,00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

D 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

0 

SODIUM 

180000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

D 

u 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

ZINC 

14.10 

pg/L 

0.00 

B 

_ 1 

-  ■  - 

W 

MET02 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03 /OJ /S4 


F-1330 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  it:  1545  _ ENDING  SAMPLE  4  i  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


ER/rtiOO^  SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1585 
ANALYSIS  TYPE  :  MET 
TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaent 

Detection 

Limit 

QCode 

OPln.l 

ALUMINUM 

106.00 

fig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMOiri 

0.00 

30.00 

D 

U 

ARSENIC 

0.00 

3.00 

U 

D 

BARIUM 

3.30 

(iq/L 

0.00 

B 

R 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

D 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

U 

CALCIUM 

58.90 

ng/L 

0.00 

B 

R 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

0 

U 

COBALT 

0.00 

o 

o 

0% 

D 

U 

COPPER 

5.30 

pg/L 

0.00 

B 

IRON 

32.80 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

u 

MAGNESIUM 

0.00 

47.00 

U 

u 

MANGANESE 

1.20 

>/g/L 

0.00 

B 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

u 

NICKEL 

0.00 

13.00 

U 

u 

POTASSIUM 

0.00 

1440.00 

D 

0 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

D 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

U 

u 

SODIUM 

455.00 

jjg/L 

0.00 

B 

R 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

u 

W 

MET02 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1331 

PROJECT;  ^ADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  IMllBfeBill  Summary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  _ 


DATE: 03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


SAMPLE  NUMBER;  1586  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  MET02 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Inatrunant 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

ALUMINUM 

106.00 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

U 

ARSENIC 

34.10 

fig/L 

0.00 

BARIUM 

43.80 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

u 

CADMIUM 

0.00 

s.oo 

U 

u 

CALCIUM 

45100.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

D 

u 

COPPER 

0.00 

4.00 

U 

u 

IRON 

0.00 

13.00 

u 

u 

LEAD 

0.00 

3.00 

u 

u 

MAGNESIUM 

9S40.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

46.20 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

HICKKL 

0.00 

13.00 

u 

D 

POTASSIUM 

lOSOO.OO 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3. 10 

u 

u 

SILVER 

0.00 

S.OO 

u 

0 

SODIUM 

146000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

0 

u 

VANADIUM 

4.30 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

5.80 

pg/L 

0.00 

B 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1332 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1587  SAMPLE  TYPE  ;fiiWfc6>  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  MET  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  MET02 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

InatruAent 

Detection 

Limit 

QCode 

OFin.l 

ALUMINUM 

116.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIHOKY 

0.00 

20.00 

U 

U 

ARSENIC 

34.80 

>ig/L 

0.00 

BARIUM 

S2.20 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

u 

CALCIUM 

SSIOO.OO 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

o 

o 

u 

u 

COBALT 

0.00 

o 

o 

D 

u 

COPPER 

0.00 

4.00 

U 

u 

IRON 

32.80 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

U 

u 

MAGNESIUM 

11100.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

176.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

U 

u 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

u 

POTASSIUM 

IIB'O.OO 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

u 

SODIUM 

169000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

5.00 

pg/L 

0,00 

B 

ZINC 

6.90 

pg/L 

0.00 

B 

ZJ _ 

rfVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1333 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE : 03 /0I /P4 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545 _ ENDING  SAMPLE  it:  1597 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


SAMPLE  NUMBER:  1588  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

140.00 

fjg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

u 

U 

ARSENIC 

50.00 

fjg/L 

0.00 

BARIUM 

41.70 

1/g/L 

0.00 

B 

1  BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

CALCIUM 

85400.00 

tig/1. 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

u 

IRON 

65.50 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

u 

MAGNESIUM 

17000.00 

^lg/L 

0.00 

MANGANESE 

127.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

Q.QO 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

u 

POTASSIUM 

10600.00 

ttg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

0 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

u 

SODIUM 

157000.00 

|/g/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

11.00 

>ig/L 

0.00 

B 

ZINC 

5.20 

lig/L 

0.00 

B 

W 

MET02 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1334 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #;I545  _ 


DATE; 03 /0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  MET02 


Conpound 

Concentration 

Unite 

In.trun.nt 

Detection 

Limit 

OCod. 

QFin.l 

ALUMZKUM 

115.00 

pg/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

36.20 

pg/L 

0.00 

B 

ARSENIC 

49.80 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

92.20 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

0 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

u 

CALCIUM 

53S00.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

0 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

u 

IRON 

262.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

u 

MAGNESIUM 

24700.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

3030.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

— 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

u 

POTASSIUM 

15800.00 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

u 

SODIUM 

81100.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0-00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

0.00 

4.00 

u 

u 

2  INC 

8,70 

pg/L 

0.00 

B 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1570 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1589 
ANALYSIS  TYPE  ;  MET 
TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1335 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 


Final  imu^Umi  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *zl597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1590  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  MET02 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concentration 

Unite 

Inatniment 

Detection 

Limit 

QCcxla 

OFin.l 

ALUMINUM 

134.00 

^ig/L 

0.00 

B 

R 

ANTIMONY 

0.00 

30.00 

U 

U 

ARSENIC 

29.50 

j/g/L 

0.00 

BARIUM 

23.50 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

U 

u 

CALCIUM 

74300.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

0.00 

4.00 

u 

u 

IRON 

21.70 

pg/L 

0.00 

B 

LEAD 

0.00 

2.00 

u 

0 

MAGNESIUM 

15800.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

93.80 

pg/L 

0.00 

MERCtmY 

0.00 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

0.00 

13.00 

u 

u 

POTASSIUM 

9130.00 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

SILVER 

0.00 

5.00 

u 

u 

SODIUM 

132000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

17.70 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

0.00 

5.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1336 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  (■■■■■ft  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _ 


DATE:03/01/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1592  SAMPLE  TYPE  :  FB 

ANALYSIS  TYPE  :  MET  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  :  1591TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  155 8ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


W 

MET02 


Conpound 

Concentrstion 

Unlc. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

ALUMINUM 

384.00 

Hg/L 

0.00 

J 

ANTiMomr 

0.00 

30.00 

u 

U 

ARSENIC 

40.70 

pg/L 

0.00 

BARIUM 

90.40 

pg/L 

0.00 

B 

BERYLLIUM 

0.00 

1.00 

U 

U 

CADMIUM 

0.00 

5.00 

u 

u 

CALCIUM 

59100.00 

pg/L 

0.00 

CHROMIUM 

0.00 

6.00 

u 

u 

COBALT 

0.00 

9.00 

u 

u 

COPPER 

44.40 

pg/L 

0.00 

IRON 

341.00 

pg/L 

0.00 

LEAD 

0.00 

o 

o 

u 

u 

MAGNESIUM 

12300.00 

pg/L 

0.00 

MANGANESE 

440.00 

pg/L 

0.00 

MERCURY 

0.00 

0.20 

u 

u 

NICKEL 

o 

o 

o 

13.00 

u 

u 

POTASSIUM 

13400.00 

pg/L 

0.00 

J 

SELENIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

SILVER 

0,00 

5.00 

u 

u 

SODIUM 

214000.00 

pg/L 

0.00 

THALLIUM 

0.00 

3.00 

u 

u 

VANADIUM 

9.40 

pg/L 

0.00 

B 

ZINC 

54.10 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1337 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATEz03/0l/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *ll545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1546  SAMPLE  TYPE  :/T»Uj4>2  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concantration 

Unit. 

Znatrunant 

Dataction 

Limit 

QCod. 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

O.CO 

■ 

u 

U 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1338 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  #;J597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1547  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Instruaont 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

o 

o 

o 

0.10 

u 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.40 

D 

D 

W  J 

Clean  San^ 


NVANG  SI  Report 
Final  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1339 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■&  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1548  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  154 ^TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concentration 

Units 

Tn.trumant 

Dat.crtion 

Limit 

QCods 

QPin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

0 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Fmal  -  April  1994 


DATE; 03/01/94 


F-1340 

PROJECT;  im’ADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWED  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINI’^JG  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  *'.1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1549  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  S 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit* 

Inctrunent 

Detection 

Lifltit 

OCode 

Qfintl 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 
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DATE: 03/01/94 


F-1341 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Sunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  It:  1545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1550  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1S48FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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Final  -  April  1994 


F-1342 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  UkTE:03 /01 /94 

Final  ■■■■■IML  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 


BEGINNING  SAMPLE  #;I545 


ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1551  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  VIBLKTP 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB/  1556FB.  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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F-1343 

PROJEC:;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  ^■■■■■^SuiTnnary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %ll545 _ ENDING  SAMPLE  4  1 1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1552  SAMPLE  TYPE  :  WR»iw<^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTPHWO 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1L96ER 


Coopound 

Concentration 

Unite 

InetnuMnt 

Detection 

Limit 

QCoda 

OFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

2.60 

)»g/t 
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TPH  BY  JP-4  STD 
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F-1344 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  izl597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1554  SAMPLE  TYPE  :miOie  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concantrktion 

Unit. 

Instrument 
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Limit 

QCod. 
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F-1345 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/01/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1555  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CoBpound 

Concentration 

Units 

InstruBsnt 

Detoction 

LiAit 

QCoda 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 
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F-1346 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Summary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4 i 1545 _  ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1556  SAMPLE  TYPE  ;  FB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cenpound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 
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0.03 

P^/L 

o 

o 

a 

J 

J 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.02 

^g/I. 

0.00 

J 

J 

w  I 

VIBLKTPHfW 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1347 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _ 


DATEi03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1557  SAMPLE  TYPE  iVi\lA)lZ  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  VIBLKTPHWO 

TRIP  BIANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

In.truB.nt 

Detection 

Limit 
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F.1348 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03/01/94 

Final  Swmazy 


REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL iC 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  fil597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1558  SAMPLE  TYPE  :  ERfnu>\^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Conc«ntr*tion 

Unit* 

ln*trum«nt 

O«t*ction 
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QCod. 
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DATE:03/01/94 


F-1349 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  gflHHMjl^Suinmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ill  1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1559  SAMPLE  TYPE  :YyiiAit'+  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coeipound 

Concfl  nt  ration 

Units 

ZnstruBsnt 
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Limit 
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Final .  April  1994 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATIOK  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  %  11597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1560  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  S 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


F-1350 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 
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Inatrunent 

Detection 

LiAit 

QCode 

QFinal 

TPR  BY  GAS  STO 

0.00 

o 

o 

U 

U 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

u 

0 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


1 

F-1351 

1  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NAT, 

GUARD  (RENO) 

DATE: 03/01 /94 

Final 

■■■■  Sxumary 

_  REVIEWi^xv : 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

1  BEGINNING 

SAMPLE  #:J545 

ENDING  SAMPLE  ik  11597 

SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1561  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1561  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Seunp 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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F-1352 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATE; 03/01/54 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  ft  x  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 


:  S 

;  VBLKCA 


Compou nd 

Conc«ntration 

Unit* 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.07 

mg/k9 
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TPB  BY  JP-4  STD 
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SAMPLE  NUMBER;  1562  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  ;  1561  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DhTE:03/01/94 


F-1353 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  inl545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1563  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  S 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1561  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


COBipound 

Concantrfttion 

Units 

In.trunent 

D«teertion 
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F-1354 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #;1545  _  _ 


DATE;0J/0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


SAMPLE  NUMBER:  1564  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1561  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concon^rmtion 

Unxtft 

Inatruaon^ 

Dotoction 
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QCod* 
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DATE:03/01/94 


F-1355 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1566  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unitto 

Inatrunent 

Detection 

Limit 

CpCode 

QPinal 
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DATE:0J/0J/54 


F-1356 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  Pi  1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1567  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PEC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  S 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

I  .tninant 

Dataction 
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QCoda 

QFinal 
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F-1357 

■  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NAT. 

GUARD  (RENO) 

DATE: 03/01/94 

Final 

MMH  Summary 

_  REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING 

SAMPLE  #;1545 

ENDING  SAMPLE  i):1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1568  SAMPLE  TYPE  ;  WRWiOZ/  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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Final  -  April  1994 


F-1358 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  # ; 1597 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1569  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cenpound 

Conesntration 

Unit. 

Instruaent 

D«t«ction 

Liait 

good. 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 
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DATE: 03/01/54 


F-1359 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  f  11545 _ ENDING  SAMPLE  *’.1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1570  SAMPLE  TYPE  :  WRfVitOl4>  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Onit. 

In.trunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

TPB  BY  GAS  STD 
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F-1360 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Suinmary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1571  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  154 8FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

E>«tectidn 

Limit 

gcod. 

QFinal 

TPH  SY  GAS  STD 
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F-1361 

1  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NAT. 

GUARD  (RENO) 

DATEZ03/01/94 

Final 

iNtKKI^Suininary 

^  REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING 

SAMPLE  *il545 

ENDING  SAMPLE  %zl597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1572  SAMPLE  TYPE  :  ERmW?Z  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1561  ASSOCIATED  MB  l  VBLKCA 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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F-1362 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545  _ 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1573  SAMPLE  TYPE  :VWtOZ2.  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Sam] 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 
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F-1363 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Sxumary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545 _ ENDING  SAMPLE  *zl597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER!  1574  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  !  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PBC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concttntratlon 
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Instniaant 
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Limit 
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F-1364 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  ^fKKKKUK^Suimary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  %il545  _ 


DATE;Oi/OI /94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1576  SAMPLE  TYPE  ;  rvjujgi'  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  VIBLKTP 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Dnita 

Znstruiient 

Detection 

Z4isu.t 

QCod* 

QFlnal 

TPH  BY  CAS  STD 

0.05 

o 

o 

o 

J 

J 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.04 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1365 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #;I545  _ 


DATE;03/0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *’.1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1577  SAMPLE  TYPE  JrviM23  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Seunp 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.l 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

o 

o 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

mJl. 

0.(0 

D 

D 

v\ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1366 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Stumary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #;J5_45 _ 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL iC 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1578  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Contpound 

Concentration 

Unit* 

InetruBient 

Detection 

Limit 

QCode 

QFln.I 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

J?g/L 

0.00 

J 

J 

TPB  BY  GAS  STD 

1.60 

mg/1. 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

1.20 

ag/L 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

U 

V 

W 

VIBLKTP 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DhTEx03/01/94 


F-1367 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545 _ ENDING  SAMPLE  *zl597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1579  SAMPLE  TYPE  :  muiZi  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

OFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

Q.QQ 

0.10 

U 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.«o 

0 

D 

Vf 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1368 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;J545 


DATEi03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  (Hi 597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1580  SAMPLE  TYPE  :fM02S  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTP 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1369 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  (^:1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1581  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTPHWO 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cccnpound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

U 

U 

TPR  BY  GAS  STD 

14.00 

■g/L 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

10.00 

mg/I. 

0.00 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

U 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1370 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  WKKittKtKtL  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPIE  NUMBER:  1582  SAMPLE  TYPE  :  ERpliOfi^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1561  ASSOCIATED  MB  :  VBLKCA 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CofBpound 

Concentration 

Unit. 

Inatrunant 

Dataction 

Limit 

OCode 

OPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.03 

Sg/L 

0.00 

JB 

J 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.01 

0.00 

B 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


F-1371 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  ■■■■■I  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1584  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

geode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1372 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03/0J/P4 

Final  Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  %il545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1585  SAMPLE  TYPE  :  ER^tiOfe^'  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1561  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concttntration 

Onita 

Inatnifli«nt 

D«t«ctioii 

Liaiit 

OCod. 

QPinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPB  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.to 

D 

0 

W 

Clean  S 


J 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1373 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545 _ ENDING  SAMPLE  #;J597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1586  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concentration 

Units 

Instmaent 

Detection 

Limit 

QCode 

OPinsl 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

o 

o 

u 

U 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

»«•>  1*' 

O.CO 

D 

V 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1374 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  it  1545  _ 


DATE: 03 /0J/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

I- 


SAMPLE  NUMBER:  1587  SAMPLE  TYPE  t^uiUQ>  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CotBpound 

Concent  ret i on 

Unit. 

InetnuMnt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFin.l 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

o.co 

0 

u 

w  I 

Clean  Sadp 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


1 

F-1375 

■  PROJECT: 

NEVADA  AIR  NAT, 

GUARD  (RENO) 

DATE: 03/01/94 

Final 

■■■§  Sunmary 

_  REVIEWER: 

DENNIS  MARTY 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

■  BEGINNING 

SAMPLE  *:1545 

ENDING  SAMPLE  4:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1588  SAMPLE  TYPE  svymoAB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1376 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;I545  _ 


DATE; 03 /0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  ii:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 


SAMPLE  NUMBER;  1589  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ; 

FiJiLD  BLANKS  ;  i548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Ccnpound 

Concantration 

Units 

Inatrunant 

Detaction 

Limit 

QCoda 

OFinal 

TPB  BY  GAS  STD 

0.00 

0.10 

u 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

O.CO 

n 

D 

W 

Clean  S 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01 /P4 


F-1377 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■■■  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *tl545 _ ENDING  SAMPLE  It  z  1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1590  SAMPLE  TYPE  z^lOcf)^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  lb4dFB,  1556FB,  1592Pb 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Units 

Inatrunant 

Detection 

Lxeiit 

QCode 

QFinal 

TPH  BY  GAS  STD 

0.00 

L 

0.10 

D 

u 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

0 

V 

NVANG  SI  Report 
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DATE: 03/ 01 /94 


F-1378 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  tttKKttttASuimary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545 _ LNDING  SAMPLE  4:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1592  SAMPLE  TYPE  :  FB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  VIBLKTP 

TRIP  BLANK  :  1591TB 

FIELD  BLANKS  :  154 8FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER/  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


I 


F-1379 

PROJECT I  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE : OJ/OI /94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  inl545  ENDING  SAMPLE  *11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1593  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1597TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


I^ANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


F-1380 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE; 05/01/94 

Final  Summary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _  _ ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1594  SAMPLE  TYPE  :vv»io'Z^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  PHC  SDG  ;  1590  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1597TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCoda 

QFinal 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.60 

u 

u 

w  I 

Clean  Scdp 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1381 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  #:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1596  SAMPLE  TYPE  :  ER*»wz4  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  PHC  SDG  :  1596  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLAJTK  :  1597TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal. 

TPH  BY  JP-4  STD 

0.00 

0.80 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1382 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  ENDING  SAMPLE  %'.1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1545  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKC8 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cootpound 

Concentration 

Unite 

Inetrunent 

Detection 

Limit 

QCode 

QFin.l 

1 , 1 , 1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TrrRACHXOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,1,2  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

X, 1-DZCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2 -DZCHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICHLOROBTHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2 -DZCBLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

D 

U 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -METBYL-2 -PEKTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

10.00 

;jg/L 

0.00 

J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHODZCHLOROMETBANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

V 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETBAKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

0 I BROHOCHLOROMETHANE 

0,00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.00 

jjg/L 

0.00 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

?^VANG  si  Report 
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DATE:03/01/94 


F-1383 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  4  i  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1546  SAMPLE  TYPE  t  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKC8 

TRIP  BLANK  r  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


F-1384 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  ^-.1545 _  _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPn  NUMBER:  1547  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  Clean  Samp 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1385 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEz03 /01 /94 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  1i:1545  ENDING  SAMPLE  Hi  11597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1548  SAMPLE  TYPE  ;  FB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1545TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cosapound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaant 

Dataction 

Limit 

OCoda 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1,1,2  -TRICHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 1 -DICHLOROETHAME 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

TTJ 

1,2-DICBLOROBTHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -DICBLOROPROPANZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

U 

2-BBXAllOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -HETHYL-2 -PENTANOKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

BEN2SNE 

0.00 

10.00 

U 

U 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

BROMOPORM 

O.QO 

10.00 

U 

u 

BROMOKETBANS 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

2.00 

pg/L 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHU>ROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CBl>OROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHLOROMETRANE 

0,00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.00 

pg/L 

0.00 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


W 

VBLKC8 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  IH^nHI^iunmary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


F-1386 

GUARD  (RENO) 


DATE: 03/ 01 /94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  §:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKC8 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instmmsnt 

Detection 

Limit 

QCoda 

OFinal 

1,1,1 -TRICBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETMCHLOROBTBMIZ 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1,1,2  -TRICHLOROETBANZ 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 1 -DICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , l-DICRLOROBTHENB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2  -DICHLOROETBANK 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

l,2-DICBI,OROETHZtlR  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANX 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-BUIAMOIIE 

0.00 

10.00 

u 

U 

2-BBXA!fOlfE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4-KETHTI,-2 -PEKTAMONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

BROKOPORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

D 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

CRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

D I BRONOCHLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

3.00 

pg/L 

0.00 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

TETRACRLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0,00 

1  10.00 

u 

U 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1545 


SAMPLE  NUMBER:  1549 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


F-1387 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03/0i /P4 

Final  iMHBM^Siunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545  _ ENDING  SAMPLE  #:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKC8 


Coapound 

Concantration 

Units 

Instrusent 

Dstsetion 

Licit 

OCods 

QFinsl 

1 , 1 , 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TeTRACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,1,2 -TRZCHLOROETRXHB 

0.00 

10.00 

0 

a 

1 , 1 -DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

V 

1, 1-DICHLOROETBEHB 

0.00 

10.00 

D 

a 

1 , 2-DlCHIX>ROBTBANS 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1,2-DXCRtOROrrHEKZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DZCHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BnTANONE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-REXANONE 

0.00 

10.00 

a 

DJ 

4-HETHYL-2-PENTANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETOME 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZEHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROKODICHLOROKETRAKE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROflOKETRAHE 

0.00 

10.00 

V 

D 

CARBON  DISULPIOE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1 , 3-DICRLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D 1 BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

fiq/L 

0.00 

STYRENE 

0.00 

10.00 

a 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TOLITENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

SAMPLE  NUMBER:  1550  SAMPLE  TYPE  :vvMO<^3  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  !  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/94 


IF-1388 
PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

.  REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

I  BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1551  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  M3  :  VBLKC8 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Unite 

In.trvment 

Detection 

Limit 

OCode 

OFinal 

1,1, I-TRICHLOROSTRAKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,1,2 , 2-TBTRACBLOROETHAME 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,1,2  -TRIChLOROETHARE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-OICHLOROETHAME 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICRLOROETRSHE  (TOTAl.) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2 -DICRLORORRORAKE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BaTANONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HEXANONS 

0.00 

10.00 

u 

0J 

4 -METHyL-2 -PENTANOMB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

BENZENE 

24.00 

pg/L 

0.00 

BRONODICHLOROMETBANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMOKETHAKB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  OISULFIOE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPEHE 

0.00 

10.00 

0 

0 

DI BROHOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

27.00 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TOLUENE 

37,00 

pg/L 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TRIG  HLOROETHENE 

8.00 

pg/L 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

XYLENES  (TOTAL) 

450.00 

jjg/L 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01 f94 


F-1389 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  *‘.1545 _ ENDING  SAMPLE  it:  1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1552  SAMPLE  TYPE  :  WRfniO^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKC8 

TRIP  BLANK  :  1545TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

1,1,2, 2-TBTRACHLOROETBMIX 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 1 , 2-TRZCBLOROBTBAIIB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

1 , 1-DZCRLOROETHENB 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 2  -DICHLOROBTHANK 

0.00 

10.00 

V 

VJ 

1,2-DICHLOROBTHBint  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 2 -DICBLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

0 

V 

2-BUTANONZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-HEXARORE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -METHYL- 2 -PEMTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

23.00 

Ng/L 

0.00 

BROMODZCHLOROKETBAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOHBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISULRIDB 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETBARE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

V 

u 

CRLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

DI BROMOCHLOROHETBANE 

0.00 

10.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

24.00 

ug/Z 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

33.00 

pg/L 

0.00 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TRIG  HLOROETHENE 

9,00 

(ig/L 

0.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

450.00 

pg/L 

0.00 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1390 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;I545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1553  SAMPLE  TYPE  ;  TB  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKD5 

TRIP  BLANK  ;  1553TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

In.truaant 

D.t.ction 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETEANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,1,2  -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-DICBLOROBTRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICBLOROETREKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2-DICBLOROETHAKB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

1,3-OICRLOROSTRENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

a 

1 , 3-DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

V 

u 

2-&UTANOHE 

0.00 

10.00 

V 

u 

2-BEXANONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

4 -METHYL-2 -PEHTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

7.00 

fjg/L 

0.00 

J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICHLOROHBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOMETHAME 

0.00 

10.00 

V 

D 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLORONETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

fig/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1391 

PROJECT:  ^ADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATEl03/0i/94 

Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AMD  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1554  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKG7 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concantration 

Onlt. 

In.trua.nt 

Det.ction 

Limit 

QCoda 

OFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACELOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

1,1,2 -TRICBLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHAinS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICELOROETBAMB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

1,3-DZCBLOROETHBNE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DICELOROPROPAini 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-BUTAHONE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-HEXAKONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

4 -METHyL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODXCRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKBTHAHE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CARBON  DISULPIDE 

2.00 

lig/L 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBERZEKE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BRONOC  RLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

5.00 

Ng/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

Q.OO 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I CRLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03/01/54 


F-1392 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  iil545 _ ENDING  SAMPLE  *zl597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1555  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKG7 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concantration 

Units 

In.truB.nt 

D.t.ction 

Limit 

OCod. 

QFinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTItACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,1,2 -TRICHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICRLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROETRENS 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2-DICHLOROETaANB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1,2-DlCHLOROBTHSlfE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPA)IZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BDTAIfONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HEXANOKB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

4-METHYL-2-PENTANONB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOOZCRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

D 

U 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

D 

U 

BROMOKETHANE 

0.00 

10.00 

U 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

c 

UJ 

Cl S- 1 , 3 -DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

jjg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TEIRACHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHliOROETHRNi: 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATBt03/01/94 


F-1393 


PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Suiionazy 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


DEGINNING  SAMPLE  *:1545 


ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  VBLKG7 


Conpound 

Concantration 

Unit. 

Instruaent 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFin.1 

1,1,1 -TRICHLOROBTHAME 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETBAIIX 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1 , 1 , 2-TRlCHlX>ROBTRMlB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1-DICRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

V 

D 

1, 1-DICHLOROETBENB 

0.00 

10.00 

V 

u 

1,2-  ICHLOROBTBANS 

0.00 

10.00 

V 

DJ 

1,2-DICBLOROSTREHZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPAMS 

0.00 

10.00 

V 

u 

2-BOTAlfONE 

0.00 

10.00 

0 

D 

2-HEXANOHR 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

4 - METHTL-2 -PBNTAHONB 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMODICHLOROKETRANE 

6.00 

fjg/L 

0.00 

BROMOFORM 

0.''0 

10.00 

V 

u 

BROHOMETBANE 

0.00 

10.00 

V 

D 

CARBON  DIStILFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CBLOROETHANB 

0.00 

10.00 

a 

VJ 

CHLOROFORM 

13.00 

vg/L 

0.00 

CHLOROHETHANE 

0,00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

2.00 

fjg/L 

0.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

METHYLENE  CHLORIDE 

s.oo 

ftg/I. 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRICHLOROETHBNE 

0.00 

10.00 

V 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

V 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  •  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1556  SAMPLE  TYPE  :  FB 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  !  1545 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  154 8FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


F-1394 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Suimnary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  4x1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

;  VBLKG6 


Coapound 

Concentration 

Unite 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROBTBAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETItACBLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,1, 2-TRICBLOROBTHAm 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 ,  l-DICHLOROBTRAMX 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2-DICBLOROETBAI)Z 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,2-DICHLOROETHZKB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2-DICBLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-BUTJUfONS 

0.00 

10.00 

n 

u 

2-HBXANONB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

4-METHYIr-2 -PBNTANOKB 

0.00 

o 

o 

o 

0 

DJ 

ACSTONB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BBNZSKB 

0.00 

10.00 

D 

D 

BROHODICRLOROMrfHANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOKrTHANB 

0.00 

10.00 

D 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

0 

DJ 

CHLOROPORN 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROHETKAKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-l,3-DICKLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DI BROHOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

5.00 

pg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TETRACHLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TOLDBNE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS-l , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

b 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1557  SAMPLE  TYPE  xvnuiiZ. 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATE: 03/01/94 


F-1395 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 


BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  §il597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1558  SAMPLE  TYPE  :  ERi^ioiZ  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Instmment 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACRLOROBTBAIIB 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

1,1,2  -TRICHLOROETBAMB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-OZCHXX>ROBTHENB 

0.00 

10.00 

a 

0 

1 , 2 -DZCBLOROETBAMB 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

l,2-DICBI/>ROETHKHE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPANX 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTAMONB 

0.00 

10.00 

u 

V 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

4 -HETBYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

a 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHODICHLOROMETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1 , 3.0ICHL0R0PR0PENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

pg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TETRACHLOROETHEKE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


:  W 

:  VBLKD5 


F-13% 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE : 03 /01 /P4 

Final  (^KlKKttttSuimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  *  11597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1559  SAMPLE  TYPE  :»yn^»4  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB  :  VBLKG6 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

Concantration 

''nit. 

Znfttruttent 

D«t«ctxon 

Limit 

OCcxl* 

OFlnftl 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TBTRACRLOROrrilAin! 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1 , 1 , 2-TRICHLOROrrHA»IE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , I-DICSLOROBTRAKB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1  -DZCHLOROETHEITB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2 -DICHLOROETKAKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

l,2-DZCIIIX>ROETHSIfE  i’TZTKL) 

O.uu 

10.00 

D 

0 

1 , 3-DXCHLOROPROPAirB 

0.00 

10.00 

D 

D 

3-BUTANOirE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HZXANOIfB 

3.00 

10.00 

u 

UJ 

4 - METHYL- 3 - P BNTAHONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BEH2ENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHODZ C HLOROMETRAKE 

0.00 

o 

o 

u 

U 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOMETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBOH  DZSin-FXDE 

1.00 

(ig/1. 

0.00 

CARBON  TETRACHLORZDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

D  T  RROMOr  HT^ROMifTRAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

KETHYI^NE  CHLORIDE 

2.00 

(ig/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATEi03/01/94 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT, 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  i:1545 


SAMPLE 


F-1397 

GUARD  (RENO) 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  i:1597 


AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1560  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1553TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 
EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1585ER,  1596ER 


W 

VBLKG6 


Coapound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPin.1 

1,1, 1-TRlCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  1 , 3 , 3 -TETRACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

D 

DJ 

1,1,3 -TRICHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1 -DICHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

D 

a 

1 , 2 -DICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2  -DICRLOROPROPAHX 

0.00 

10.00 

0 

V 

3-BUTANOIIE 

0.00 

10.00 

V 

V 

3-RBXANONB 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

4 -MBTHTL-3 -PENTANORE 

0.00 

10.00 

V 

OJ 

ACETOME 

0.00 

10. O'" 

T* 

DJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHODICHLOROMETRANE 

0.00 

10.  DO 

u 

D 

BROMOEORM 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROMOMETHANE 

0.00 

10.00 

V 

D 

CARBON  DISITLPIDE 

14.00 

tjg/L 

0.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10. 00 

u 

U 

D 1 BROMOCHLORONETRANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

KETHTLENE  CHLORIDE 

4.00 

)jg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10,00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/0J/54 


F-1398 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARl  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545  ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NT^fflER:  1565  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  VBLKG4 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

OFinsl 

1,1,  l-'_'i<ICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBLOROBTBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1,1,2 -TRZCHLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 -DZCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DlCKLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DICHLOROETHWIZ 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,2-DICHLOROBTHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DZCHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-METHYL-2 -PENTANOME 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPOR> 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKBTBANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOC HLOROHETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

3.00 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLORC  ATHENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLOKIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TO^AL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1399 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Sunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  it  1545 


GUARD  (RENO) 


DATE: 05/01 /P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  it  1597 _ 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  VBLKG4 


Coopound 

Concentration 

Unite 

In.truB.nt 

Det.ertion 

Limit 

QCode 

fiPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETItACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,1,3 -TRICRLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

c.oo 

10.00 

u 

D 

1 ,  l-DIC^LLOROETREtfB 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2 -DZCBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

l,2-DICBLOROBTHB(E  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DZCHIiOROPROPAIfB 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-BirrANONE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-HEXAKONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHODICRLOROHETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOKETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CKLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

o.oc 

10.00 

0 

0 

CHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

D I BROHOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

I.OO 

)ig/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0,00 

10.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10,00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1566  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATE:03/01/94 


F-1400 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  WKItKKtl^puimary 
REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4  z  1545 _ ENDING  SAMPLE  4 11597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1567  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1545  ASSOCIATED  MB  ; 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Units 

In.tniBent 

Dat.ction 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, 1-TRlCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2, 3  -TETRACBLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

1,1, 2-TRICBLOROBTBANE 

0.00 

10.00 

D 

U 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DlCHLOROETHANX 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

1,2-DICHL0R0ETHE)IB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICBLOROPROPAHS 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BDTANONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4  -METHYI.-2  -PBNTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACBTONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORH 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DIBROMOCRLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  W4 


W 

Clean  Samp 


F-1401 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

FinalWKKttt/K^Swmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  4:1545  ENDING  SAMPLE  4:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  Clean  Sam 


Compound 

Concontration 

Unit* 

Inatrusant 

Dataction 

Limit 

QCod. 

O^inal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TSTRACHIiOROZTRXIIS 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

1 , 1 , 2-TRICHLOROCTBANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-OICHLOROBTREKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2  -DICHLOROETBANS 

0.00 

10.00 

D 

0J 

1,2-DICHLOROETBKNB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DICRIX>ROPROPANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-Bin'ANONE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BXXANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

4 -HETHYL-2 -PENTANONB 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHODZCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHOKETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  DISUUIDB 

0.00 

10.00 

D 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCBLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1568  SAMPLE  TYPE  :  WRtvin>2,l 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATE: 05/01/54 


F-1402 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ■■■■■■  Summary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  11545  ENDING  SAMPLE  *ll597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  VBLKG4 


Conpound 

Concentration 

Unite 

Inetru&ent 

Detection 

Lisit 

QCod. 

OPin.l 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

V 

0J 

1,1,2 -TRZCHLOROKTBANE 

0.00 

10.00 

V 

0 

1 , 1  -DICRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHLOROETBBHB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 2-DZCELOROETaANB 

0.00 

10.00 

u 

0J 

1,2-DICHLOROETBZNE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DZCHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTANONZ 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

4-METHyL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

0J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMODZCHLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CBLOROETBANK 

0.00 

10.00 

0 

0J 

CHZX>ROFORN 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

ng/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TBTRACRLOROETHSNR 

0.00 

10.00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  NUMBER:  1569  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1545 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1403 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1570  SAMPLE  TYPE  :  WRfMiol^  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Coopound 

Concentration 

Unit. 

ZnatruBiant 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

o 

o 

o 

0 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TZTRACBLOROBTBAHa 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2-TRZCHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1, 1-DICRLOROETRAHB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 ,  l-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2  -DICBLOROETHANK 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,2-DICHLOROETREME  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

U 

2-BUTANOIfE 

0.00 

10.00 

u. 

D 

2-HEXANOlfB 

0.00 

10.00 

u 

D 

4-METRYL-2 -PENTARORB 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

BRONODZCHLOROKETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOHETRAHE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CARBON  OZSULPZOE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CARBON  TBTRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CKLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROHETHAKE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORZDE 

3.00 

Ng/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

0 

:  W 

:  VBLKG4 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  tfj^^ttKgg^Siumary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *:1545 


F-1404 

GUARD  (RENO) 


DA1E:03/01/S4 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4x1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKG4 


Compound 

Concent  ration 

Unite 

InetruMnt 

Detection 

Liieit 

gcod. 

QFinml 

1,1, 1-TRICBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 ,2 , 2-TBTRACHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1,1,2  -TRICHLOROBTHAITE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DZCHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETBENE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2  -DICHLOROBTHAMZ 

0.00 

10.00 

D 

0 

l,2-DICHU>ROETHEIIS  (TOTAL) 

4.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

1 , 2-DICHLOROPROPAHB 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTANOIIE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-HSXANONB 

0.00 

10.00 

0 

0 

4 -METHYL-2 -PBNTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

IS.  00 

pg/L 

0.00 

BROMODZCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROMOPORM 

0.00 

10.00 

U 

0 

BROMOMETHANE 

0.00 

10.00 

U 

0 

CARBON  OISOLFIDB 

0.00 

10.00 

U 

0 

CARBON  TBTRACKLORIDB 

0.00 

10.00 

U 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CSLOROPORN 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

DJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

0 I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

24.00 

pg/L 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TOLUENE 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRIG  HLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

7.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

SAMPLE  NUMBER:  1571  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1405 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO)  DATE:03 /01 /94 

Final  Stumary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE#; 1545  _  _  ENDING  SAMPLE  4 i 1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


;  W 

;  VBLKG4 


Cootpound 

Concantration 

Unit. 

In.trumant 

Oataction 

Limit 

QCoda 

QFinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETBAinS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2-TRlCBLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

0 

1, 1-DICHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROBTHENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROETHANZ 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,2-DXCBLOROBTHBNE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BnTANONE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-HBXANONB 

0.00 

10.00 

D 

u 

4  -  KETHYl,- 2 -PBNTAHONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODZCRLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHOPORH 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOMBTHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

tj 

0 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

Uj 

CIS-1 , 3-DlCBLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

DI BROMOCRLOROHETHANE 

0,00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

Jig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHIXlROrrHEire 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C HLOROBTHENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

U 

SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1570 


ERrVMOl^  SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER;  1572 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


NVANG  SI  Report 
Rnal  -  April  1994 


DATE : 03 /OJ/P 4 


F-1406 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:J545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1573  SAMPLE  TYPE  :  MuJT-Z  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  :  VBLKG4 

TRIP  BLANK  :  1565TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Conpound 

(.oncantration 

Units 

Inatruaiant 

Oataction 

Limit 

OCoda 

OPinal 

1,1, l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,3 , 3-TBTRACHLOROBTBANB 

0.00 

lOaOO 

u 

u 

1,1,2 -TRICHLOROBTHAin 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , l-DZCRLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICSLOROETREKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROBTRAMK 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,2-DZCHZiOROETBSNB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DZCBLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTANOirE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-HEXANONB 

0.00 

10.00 

u 

0 

4 - METHYL- 2 - PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOD IC  BLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOPOR  t 

0.00 

10.00 

- 

u 

BROHOKETRAKE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROMETHANE 

0,00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

yg/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TBTRACBLOROmreNe 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C RLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0,00 

10.00 

u 

u 

_ 

NVANG  SI  Report 
Final  •  Apnl  1994 


DATE: 03/ 01 /94 


F-1407 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENC) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  4  i  1545 _ ENDING  SAMPLE  4 11597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1574  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKG4 

TRIP  BLANK  ;  1565TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Cootpound 

Concantration 

Unit. 

Inatzvaant 

Dataction 

Limit 

QCoda 

QPinal 

1,1,  l-TRICHLOROBTHAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2-TBTRACHLOROETBAlfB 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 1 , 2-TIUCBLOROKTBAm 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 1-DICBLOROBTHAME 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 1-DICHLOROETBZllZ 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 2  -DICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

V 

1,2-DICHLOROBTHEHK  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

a 

a 

1 , 2-OICBL(«OPROPAllB 

0.00 

10.00 

u 

V 

2-BaTJUff01VV 

0.00 

10.00 

a 

u 

2-REXANOIIE 

0.00 

10.00 

V 

V 

4 -MBTHyL-2 -PBNTANONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

ACBTONB 

0.00 

10.00 

a 

UJ 

bENZEKE 

0.00 

10.00 

V 

0 

BROMODICSLOROHBTHANE 

0.00 

10.00 

V 

u 

BRONOPORM 

0.00 

10.00 

V 

0 

BROMOKBTHAinS 

0.00 

10.00 

V 

V 

CARBOH  OISULFIOB 

0.00 

10.00 

u 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

V 

CEELOROBENZBNE 

0.00 

10.00 

V 

0 

CHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

V 

u 

CRLOROHETBANE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

DIBROHOCHLOROHETHANB 

0.00 

10.00 

V 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

MBTHYLBRE  CHLORIDE 

2.00 

yg/Z. 

0,00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1408 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  *il545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1575  SAMPLE  TYPE  ;  TB  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


W 

VBLKH5 


Conpound 

Concentration 

Units 

ZnatruMnt 

Detection 

Linit 

1,1,1 -TRICSLOROETHANE 

0,00 

10.00 

1,1,2 , 2-TBTRACHLOROBTBANB 

0.00 

10.00 

1,1,2 -TRICHLOROETSANB 

0.00 

10.00 

1 , 1-DZCRLOROETBANB 

0.00 

10.00 

1, 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

1 , 2  -DICBLOROETRANZ 

0.00 

10.00 

1,2-DICBLOROBTHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

1 , 2-DICBLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

2-BOTANORE 

0.00 

1 

10.00 

2-HSXANONE 

0.00 

10.00 

1  4-HETHYL-2-PENTANOKB 

0.00 

10.00 

ACBTOHE 

0.00 

10.00 

BENZENE 

0.00 

10.00 

BROHOOICRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

BROMOKBTRANE 

0.00 

10.00 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

'  CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1 

10.00 

01 BROMOCBLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

yg/l. 

0,00 

STYRENE 

0.00 

10.00 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

TRANS- 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

XYLENE  (TOTAL) 

I  0.00 

10.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1409 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Stunmary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  _ 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  4x1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1577  SAMPLE  TYPE  :rv^U^^5  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


W  H 

VBLKH5  ■ 


Conpound 

Concentration 

Onit. 

In.truB.nt 

D«t..ction 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,1, l-TRICHLOROETHAKB 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROBTHANB 

0.00 

20.00 

D 

a 

1,1,2  -TRICHIXlltOETBAIIZ 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 1-DICBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DICRLOROETHENB 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 2  -DICBLOROETBANK 

0.00 

10.00 

D 

0 

1,2>DICHL0R0BTHB1IS  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -DICHLOROPROPANZ 

0.00 

10.00 

U 

u 

2-BCTANOllE 

0.00 

10.00 

D 

c 

2-BEXANOKE 

0.00 

10.00 

D 

0 

4 -HETHYL-2 -PENTANONB 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

BROMODICHLOROMETHANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

BROMOPORM 

0.00 

10. 00 

u 

c 

BROHOMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0,00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

U 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

»ig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRAC  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DhTE:03/01/94 


F-1410 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  §:1545 _ ENDING  SAMPLE  *:1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER;  1578  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  ;  W 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ;  VBLKH5 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Coneontration 

Unit* 

ZnstruMnt 

Detection 

Limit 

OCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROETBAME 

0.00 

10.00 

0 

u 

1,1, 2-TRICHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 ,  l-DZCHLOROrrSANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 1-DZCHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  *DICHZX>ROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICBLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2  -DICBLOROPROPANZ 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BDTANONB 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-HBXANONB 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-»ffiTHyL-2-PEMTANOHE 

0 .  JO 

10.00 

u 

UJ 

ACETONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

<7.00 

pg/L 

0.00 

BROMODZCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOMETHANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

CARBON  OZSULFZDE 

0.00 

10.00 

u 

U 

CARBON  TETRACRLORZOS 

0.00 

10.00 

u 

U 

CBLOROBENZENB 

0.00 

10.00 

u 

U 

CBZ/>ROETHAKE 

0.00 

10.00 

0 

U 

CBLOROFORM 

1.00 

pg/L 

0.00 

a 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CZS-l , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOCBLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

55.00 

pg/L 

0.00 

METBYLENE  CHLORZDE 

31.00 

pg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

1.00 

^g/L 

0.00 

J 

J 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPEME 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

73.00 

pg/L 

0.00 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1411 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATEt03/01/94 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:J545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1579  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinel 

1 , 1 , l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1,2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DICHLOROETHAKB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 1-DlCHLOROETFEKE 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2-DZCBLOROETHANZ 

0.00 

10.00 

0 

u 

1,2-DlCBLOROETBEVnE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

n 

u 

1 , 2-DXCHLOROPROPANS 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTAllONZ 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

D 

u 

4 -METHYL- 2 -PENTANOME 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOEORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHO»rETHANE 

o.cc 

10.00 

D 

u 

CARBON  OIStJLPIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

1.00 

liq/L 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

32.00 

Uq/'L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10. 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10. 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRI CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0,00 

10.00 

0 

u 

NVANG  si  Report 
Final  -  April  1994 


W 

VBLKH5 


I 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD 
FinaJ  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #;I545 


F-1412 

(RENO) 


DATE: 03 /0J/P4 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *'.1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKH5 


Compound 

Concent rat lor 

Jnit. 

Inetrument 

Detection 

Limit 

QCode 

gPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0,00 

20.00 

a 

U 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACBXX>ROETHANB 

0.00 

20.00 

u 

U 

1,1, 2-TRICHLOROETHANB 

0.00 

20.00 

u 

D 

1 , 1 -DICHLOROETHANB 

0.00 

20.00 

u 

0 

1 ,  l-DICHTX)ROETHENE 

0.00 

20.00 

u 

U 

1 , 2 -DICHLOROETRANE 

0.00 

20.00 

u 

D 

i,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

20.00 

n 

U 

1 , 2 -DZCBLOROPROPANE 

0.00 

20.00 

u 

U 

2-BUTANOKE 

0.00 

20.00 

u 

U 

2-HEXAKONE 

0.00 

20.00 

u 

U 

4-METHyL-2 -PENTANOME 

0.00 

20.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

20.00 

u 

UJ 

ZZNZENE 

380.00 

(jg/L 

0.00 

BROHODICHLOROMETHANE 

0.00 

20.00 

u 

u 

BROMOFORM 

0.00 

20.00 

u 

u 

BROMOMETHAKE 

0.00 

20.00 

u 

u 

C^ABON  DISULFIDE 

0.00 

20.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

20.00 

u 

u 

CHLOROBEHZETTK 

0.00 

20.00 

u 

u 

CKLOROETHANE 

0.00 

20.00 

u 

u 

CHLOROrORN 

0.00 

20.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.0*" 

20.00 

u 

UJ 

^XS-1,  3-D'"CFLOROPROPENE 

0.00 

20.00 

u 

u 

D I BROMOC  HLOROMETHANE 

0.00 

20.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

14.00 

vg/L 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

22.00 

»jg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

20.00 

u 

u 

TETRAC HLOROETHENE 

0.00 

20.00 

u 

u 

TOLUENE 

8.00 

(jg/L 

0.00 

J 

J 

TRANS-l,  3-DICHLOROP'‘.OPENE 

0.00  1 

2C  OC 

u 

u 

TR I C HLOROETHENE 

0.00  1 

20.00 

u 

u 

VINYl,  CHLORIDE 

0.00  1 

20.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

59  .OC 

Rg/L 

0.00 

1 _  _ i _ 1 

NVANG  si  Repon 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER;  1580  SAMPLE  TY?E  SAMPLE  MATRIX  ; 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1570  ASSOCIATED  MB  ; 

TRIP  BLANK  ;  1575TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


F-1413 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 

BEGINNING  SAMPLE  i:1545  _ 


DATE:03/0I/P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


:  W 

:  VBLKH5 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetruaent 

Detection 

LiAit 

QCod. 

QFin.l 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1, 2-TRICHLOROETHANK 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1-DlCHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 1-DICBLOROETHENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICHLOROETRANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICHLOROETHENB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2 -DZCELOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BUTANONB 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-HEXANONS 

0.00 

10.00 

u 

u 

4-MBTHYL-2 -PEMTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOOIC  HLOROKETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMOMETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROETHANE 

O.OQ 

10.00 

D 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOC HLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

^g/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE 
SDG  :  1570 


ERfviiOZ^  SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


SAMPLE  NUMBER:  1582 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  :  1575TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE: 03 /0J/P4 


F-1414 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545 _ ENDING  SAMPLE  §:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1584  SAMPLE  TYPE  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inatruaent 

Oetaction 

Limit 

QCode 

OFinal 

1,1,  l-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETBJU(S 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,1,2  -TRICBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICRLOROGTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHEHE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -DICRLOROETHANE 

0.00 

10  00 

u 

u 

1,2-OICHLOROETHBHB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-HEXANONZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

4 -METHyL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

o 

o 

o 

u 

u 

BROMODICHLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

c.oo 

10.00 

u 

u 

BROMOMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBOK  DISULPIDB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CRLOROETRANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10,00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOC HLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ethylbenzene 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

13.00 

)jg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

W 

VBLKH5 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DRTE:03/01/94 


F-1415 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  WtK^KKIt^Siumary 
REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  (^:1545 _ ENDING  SAMPLE  4:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1585  SAMPLE  TYPE  :  ERM06?  SAMPLE  MATRIX 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570  ASSOCIATED  MB 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unit. 

In.truaant 

D.t.ction 

Limit 

QCode 

QFlnal 

1 , 1 , 1-TRICHLOROETHAKE 

0.00 

10.00 

u 

V 

1,1,2 , 2-TETRACHI.OROBTHANB 

0.00 

10.00 

D 

a 

1,1,2 -TRXCHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1, 1-OICHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

D 

V 

1 , 1-DICRLOROETHBNE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICHLOROETHANR 

0.00 

10.00 

D 

D 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

2-BUTANONB 

0.00 

10.00 

0 

u 

2-HBXANONE 

0.00 

10.00 

D 

0 

4 -METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

D 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODICRLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOFORM 

0.00 

10.00 

u 

V 

bromoketrane 

0.00 

10.00 

u 

V 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

D 

V 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

D 

U 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

chloroethane 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

V 

chlorometrane 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DI BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

iO.OO 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

tig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

tetrachloroethene 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C RLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

:  W 

:  VBLKH5 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


PROJECT: 
Final 
REVIEWER: 
BEGINNING 


NEVADA  AIR  NAT, 
Summary 
DENNIS  MARTY 
SAMPLE  *11545 


GUARD 


F-1416 

(RENO) 


DATEi03/01/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  #:I597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

:  W 

:  VBLKH5 


Compound 

Concentration 

Unite 

Instrument 

Detection 

Limit 

OCode 

QPinal 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROBTBAHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 , 2 -TRZCRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1 -DICHL0R0ETHEN2 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2  -OICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1,2-DZCHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

0 

1 , 2  -DICHLOROPROPAHE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BaTANONE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-HEXAMO(rE 

0.00 

10.00 

0 

0 

4 -METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

0 

0J 

ACETONE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHODZCHLOROKETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

BROHOPORM 

0.03 

10.00 

0 

0 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DZSULPZDB 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CELOROETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

0 

0 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CIS-1 , 3-DlCHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

D I BROMOCHLOROHETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

2.00 

ug/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

TR I CHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

0 

0 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1586  SAMPLE  TYPE  :rviio^^ 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1570 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT. 
Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  #:1545 


F-1417 

GUARD  (RENO) 


DATE; 03/0J/94 


DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  #;1597 


SAMPLE  AND  l^SOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKH5 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Instrument 

Detection 

Limit 

QCode 

QPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2*TRICBLOROETRAlfS 

0.00 

10.00 

u 

0 

1, 1-DlCBLOROETRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2-DICRLOROETBANE 

0.00 

10.00 

0 

D 

1,2-DICHLOROETHSNZ  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2-DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

2-BUTANONE 

0.00 

10.00 

u 

0 

2-HEXANONB 

0.00 

10.00 

0 

D 

4-HETHYL-2-PENTANONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHODICHLOROKETHANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROMOKETBANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBOK  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBXX>ROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

V 

CHLOROFORM 

1.00 

)jg/L 

0.00 

J 

J 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS- 1 , 3-DICKLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROHOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

HETBYLENE  CHLORIDE 

18.00 

Rg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Rsport 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  TYPE 
SDG  ;  1570 


SAMPLE  NUMBER:  1587 
ANALYSIS  TYPE  :  VOL 
TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATEZ03/01/94 


I 


F-1418 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final  Summary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #:I545  ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKH5 


Conpound 

Concentration 

Unit. 

Inetruaent 

Detection 

Linit 

QCode 

OPinal 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TETRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHENB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2 -DICBLOROETHANE 

0.00 

10.00 

V 

V 

1,2-DICBLOROETBSIIE  (TOTAI.) 

18.00 

fjg/L 

0.00 

1 , 2-DICHLOROPROPAjn! 

0.00 

10.00 

V 

u 

2-BUTANONZ 

0.00 

10.00 

a 

u 

2-REXANONE 

0.00 

10.00 

V 

u 

4-METHYL-2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BROHODICBLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOFORH 

0.00 

10.00 

V 

u 

BROHOKETBANE 

0.00 

10.00 

V 

0 

CARBON  DISOLPZOE 

0.00 

10.00 

V 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

CHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ClS-l,3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DZ  BROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

6.00 

fig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

ir*-00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRICHLOROETHENE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER!  1588  SAMPLE  TYPE  ;iMk)o?5 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  ;  1570 

TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  :  154 8FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


DATE; 03/01/94 


F-1419 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  flHB^IBlSuinmary 


REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  #;J545 _ ENDING  SAMPLE  i):1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


W 

VBLKH5 


Conpound 

Conc«ntration 

Units 

InstruBAHt 

Dstaction 

Lxmit 

QCod. 

Orinal 

1 , 1 , I-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2 , 2-TETRACHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1 , 2-TRICRLOROETHAllE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1 -DICHLOROETHAHE 

0.00 

10.00 

u 

0 

1 , 1*D1CBL0R0ETHENE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 2  -OICHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

l,2-DZCEU>ROSTHSNE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

a 

0 

1 , 2-DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-BOTANOirE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-HEXANONE 

0.00 

10.00 

0 

u 

4 -METBYL- 2 -PEHTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETOKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOD  Z  CRLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

D 

n 

BROMOKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  OZSULPZOB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORZDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROPORM 

0.00 

10.00 

u 

fl 

CHLOROKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CIS* 1 , 3-DICRLOROPROPENE 

0.00 

10-00 

u 

u 

D I BROMOC  HLOROKETHANE 

0.00 

10-00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

METHYUSNE  CHLORIDE 

2.00 

fjg/L 

0-00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACRLOROETHENE 

c.oo 

10-00 

0 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TR I C HLOROETRENE 

0.00 

10-00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10-00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

SAMPLE  TYPE  ;  O' toll 
SDG  ;  1570 


SAMPLE  NUMBER;  1589 
ANALYSIS  TYPE  ;  VOL 
TRIP  BLANK  ; 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


DATE:03/01/94 


F-1420 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  *:1545  ENDING  SAMPLE  $:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

W 

VBLKH4 


Compound 

Concentration 

Unit. 

Inatruaet  t 

Oeteetron 

Limit 

QCod. 

OPin.l 

1,1,1  -TRICHLOROETHAJTE 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1, 2, 2 -TSTRACBLOROETBANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

X , I , 2-TRlCHLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 ,  l-DICHLOROETHAMT 

0.00 

10.00 

u 

D 

1 , 1-DICHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 2  -DICHLOROETBAME 

0.00 

10.00 

u 

0 

l,2-DICHI,OROETHENB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2  -DICBLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

n 

2-BUTANONB 

0.00 

10.00 

n 

UJ 

2-BEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

R 

4 -HETHYL-2 -PBNTANONB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACSTOHE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROHODICRLOROHETRANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

U 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  DISOLFIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CBXX)ROBBNZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOT.OPROPENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

D I BROMOC  HLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

METHYLENE  CHLORIDE 

24.00 

tig/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

TBTRACRLOROETRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYUSHB  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


SAMPLE  NUMBER:  1590  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIX  : 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB  : 

TRIP  BLANK  : 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


DATEZ03/01/94 


F-1421 

PROJECT!  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ftt/KKKKtKK Summary 

REVIElJfeR:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL  :C 

BEGINNING  SAMPLE  »:1545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1591  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1590  if-. 5^2.  ASSOCIATED  MB  :  VBLKH4 

TRIP  BLANK  :  1591TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  !  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concantration 

Unit, 

Ina^rumant 

Dflt.ction 

Limit 

QCod. 

QPinal 

1,1, 1-TRZCRLOROETHANS 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1,2, 2-TSTRACRLOROBTHAlfB 

0.00 

10.00 

D 

V 

1,1,2  -TRICBLMOSTHANB 

0.00 

10.00 

u 

V 

1 , 1-D1CHIX>R0ETBAIIB 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 1-DZCRL0R0ETH2NB 

0.00 

10.00 

a 

u 

1 , 2  -DICBLOROETBANZ 

0.00 

10.00 

u 

V 

l,2-DICRI/>ROSTHBNX  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

0 

V 

1 , 2  -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

V 

V 

2-BDTANONB 

0.00 

10.00 

V 

VJ 

2-HEXANOKZ 

0.00 

10.00 

u 

R 

4 -KETHYL-2 -PENTANOKE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

D 

U 

BROMODICHLOROMETBANE 

0.00 

10.00 

D 

V 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

V 

D 

CARBON  DISOLPIDE 

1.00 

pg/L 

0.00 

w 

J 

CARBON  TBTRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

CHLOROETBANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROKETKAKE 

0.00 

10.00 

V 

V 

CIS- 1 , 3-DICHLOROPROPEKE 

0.00 

10.00 

V 

u 

D I BROMOCHLOROKETHANE 

0,00 

10.00 

V 

D 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

V 

U 

METHYLENE  CHLORIDE 

20.00 

pg/L 

0.00 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TSTRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

V 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

V 

UJ 

TRIG  HLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1422 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO) 
Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  §:1545 


DATE:03/01/94 

DATA  VALIDATION  LEVEL :C 
ENDING  SAMPLE  *:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER:  1592  SAMPLE  TYPE  :  SAMPLE  MATRIJ 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MI 

TRIP  BLANK  :  1591TB  ^ 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


:  FB^AMK-) 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

VBLKH4 


Compound 

Concantration 

Units 

Instrunsnt 

Detection 

Limit 

QCoda 

OF: 

1,1, 1-TRICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

;  1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,1, 2-TRZCBLOROETHANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1-DZCHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 1-DICHLOROETFENE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROBTHANZ 

0.00 

10.00 

u 

u 

1,2-DICHLOROETRENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DlCHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

0 

2-BDTANON2 

0.00 

10.00 

0 

UJ 

2-BEXANONE 

0.00 

10.00 

D 

R 

4 - METHYL- 2 -PENTANONE 

0.00 

10.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

10.00 

pg/L 

0.00 

i  BROMOOICHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

iu 

u 

BROMOHETBANE 

0.00 

10.00 

!0 

u 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CRLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

OJ 

CHLOROFORM 

1.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

CHLOROKETRAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICRLOROPROPENE 

!  0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOCHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

METHYLENE  CHLORIDE 

30.00 

pg/L 

0.00  j 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRAC  RL0R0E7RENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

3.00 

pg/I. 

0.00 

J 

J 

NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F.1423 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT,  GUARD  (RENO)  DATE; 03/01 /P4 

Final^KK^KNIk  Summary 

REVIEWER;  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 

BEGINNING  SAMPLE  %il545  _ ENDING  SAMPLE  i:1597 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


I 

f 


W 

VBLKN2 


Conpound 

Concantration 

Onit. 

InstruA^nt 

Detection 

Limit 

QCod. 

QFinnl 

1,1,1 -TRICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2  -TETRIlCHI/>ROSTHAMB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1,1,2 -TRICRLOROBTHANZ 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 ,  :  *DXCHLOROBTHANB 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 1  -DI  CHLOROrTHENl 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DICHLOROETHANS 

2.00 

pg/L 

0.00 

J 

J 

1,2-DICHLOROETBENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

0 

1 , 2-DICRLOROPROPAHE 

0.00 

10.00 

0 

0 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

D 

0J 

2-HKXANONE 

0.00 

10.00 

0 

R 

4 -METHTL-2 -PSNTANORE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

D 

0J 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHODICHLOROMETRANE 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROMOFORM 

0.00 

10.00 

u 

0 

BROHOKETHANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DISULPIDB 

0.00 

10,00 

D 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CHLOROETBAKE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

a 

CHLOROKETRAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOC  HLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0.00 

10.00 

u 

0 

METHYLENE  CHLORIDE 

5.00 

Ng/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

TETRACHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

V 

0 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

U 

VINYL  CHLORIDE 

o.oc 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

0 

_ 1 

SAMPLE  NUMBER;  1593  SAMPLE  TYPE 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1590 

TRIP  BLANK  ;  1597TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER, 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


1596ER 


NVANG  SI  Report 
Final  -  April  1994 


F-1424 

PROJECT;  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 
Final  Suimary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY 
BEGINNING  SAMPLE  f:1545 


DATE; 03/01 /P4 

DATA  VALIDATION  LEVEL ;C 
ENDING  SAMPLE  *:15S7 


SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 


SAMPLE  NUMBER;  1595  SAMPLE  TYPE  ;  SAMPLE  MATRI3 

ANALYSIS  TYPE  ;  VOL  SDG  ;  1590  ASSOCIATED  MI 

TRIP  BLANK  ;  1597TB 

FIELD  BLANKS  ;  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  ;  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


SAMPLE  MATRIX 
ASSOCIATED  MB 


W 

VBLKN2 


Compound 

Concentration 

Jnit. 

Instrunent 

Detection 

Linlt 

QCode 

OP: 

1,1, 1-TRICHLOROZTRANE 

0.00 

120.00 

u 

u 

1,1,2 , 2'TETRACHLOROETBANB 

0.00 

120.00 

u 

D 

1,1, 2-TRZCHLOROBTRANB 

0.00 

120.00 

D 

U 

1 , 1-DZCHLOROETHANE 

0.00 

120.00 

D 

D 

1 , 1-DZCHLOROETHEHE 

0.00 

120.00 

U 

u 

1 , 2-DICHLOROBTHANS 

0.00 

120.00 

U 

D 

1,2-DICHLOROETHENE  (TOTAL) 

0.00 

120.00 

U 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

120.00 

0 

0 

2-Bt7TANONB 

0.00 

120.00 

D 

UJ 

2-HBXANONB 

0.00 

120.00 

0 

R 

4 -KETHYL-2 -PENTANOHB 

0.00 

120.00 

U 

UJ 

ACETONE 

0.00 

120.00 

u 

UJ 

BENZENE 

2100.00 

|/g/L 

0.00 

BROHODXCFLOROHETHANE 

0.00 

120.00 

u 

!U 

BROHOFORM 

0.00 

120.00 

u 

U 

BROHOKBTHANE 

0.00 

120.00 

lu 

U 

CARBON  CrsULFIDE 

0.00 

120.00 

lu 

lo 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

120.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0.00 

120.00 

u 

u 

CHLOROETKANE 

0.00 

120.00 

0 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

120.00 

u 

u 

CHLOROMETRANE 

0.00 

120.00 

u 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

120.00 

u 

u 

D I BROMOCRLORONETHANE 

0.00 

120.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

480.00 

|/g/L 

0.00 

METHYLENE  CHLORIDE 

51.00 

)ig/L 

0.00 

J 

J 

STYRENE 

0.00 

120.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

120.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

120.00 

W 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

1 

120.00 

u 

UJ 

TRICHLOROETHENE 

0.00 

i 

120.00 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

120.00 

u 

u 

XYLENES  (TOTAL) 

1000.00 

(jg/L 

0.00 
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F-1425 

PROJECT I  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final  ttKKtKKKUUttSummary 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #ti545 _ ENDING  SAMPLE  i:1597 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1596  SAMPLE  TYPE  :  ERfVMA3(^>^  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1590  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN2 

TRIP  BLANK  :  1597TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


Compound 

Concentration 

Unite 

Inetrumant 

Detection 

Limit 

QC  ode 

QFinal 

1,1,1 -TRICHLOROBTHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TETRACHLOROETBANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1,1, 2-TRlCHLOROBTHAJlB 

0.00 

10.00 

0 

u 

1 , 1-DICHLOROETHANB 

0.00 

10.00 

D 

u 

1 , 1  -DICHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

U 

0 

1 , 2 -DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

U 

u 

1,2-DICHLOROETHElIE  (TOTAL) 

O.OQ 

10.00 

D 

u 

1 , 2 -DICHLOROPROPANB 

0.00 

10.00 

u 

D 

2-BUTANONS 

0.00 

10.00 

u 

0J 

2-BEXANONE 

0.00 

10.00 

u 

R 

4-METHYL-2 -PENTANOKE 

0,00 

10.00 

D 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROMODI C  HLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROKOPORN 

0.00 

10.00 

u 

u 

BROHOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  DISULFIDE 

0.00 

10.00 

u 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

CKLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROMETHANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

D I BROMOC  HLORO METHANE 

0,00 

10.00 

u 

u 

ETHYLBENZENE 

0,00 

10.00 

u 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

4.00 

Ijq/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRAC  HLOROET  HE  NE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TRICRLOROETHENE 

0.00 

10.03 

u 

u 

VINYL  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 
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F-1426 

PROJECT:  NEVADA  AIR  NAT.  GUARD  (RENO) 

Final 

REVIEWER:  DENNIS  MARTY  DATA  VALIDATION  LEVEL :C 

BEGINNING  SAMPLE  #:1545 _ ENDING  SAMPLE  Hi  1597 _ 

SAMPLE  AND  ASSOCIATED  BLANK  DATA 

SAMPLE  NUMBER:  1597  SAMPLE  TYPE  :  TB  SAMPLE  MATRIX  :  W 

ANALYSIS  TYPE  :  VOL  SDG  :  1590  15^^3-15^6  ASSOCIATED  MB  :  VBLKN2 

TRIP  BLANK  :  1597TB 

FIELD  BLANKS  :  1548FB,  1556FB,  1592FB 

EQUIPMENT  RINSATES  :  1558ER,  1572ER,  1582ER,  1585ER,  1596ER 


CoBpound 

Concentration 

Unit. 

In.trun.nt 

Detection 

Limit 

QCode 

QFinal 

1,1, l-TRICHLOROETBAKE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1 , 2 , 2 -TBTRACHLOROBTBAHZ 

0.00 

10.00 

0 

n 

1,1,2  -TRICELOROBTRANB 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETRANE 

0.00 

10.00 

u 

u 

1 , 1-DICHLOROETHEMB 

0.00 

10.00 

0 

D 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

1,2-DICHLOROETHHrR  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

D 

D 

1 , 2 -DICHLOROPROPANE 

0.00 

10.00 

D 

D 

2-BUTANOIIS 

0.00 

10.00 

n 

ITJ 

2-HSXANORE 

0.00 

10.00 

u 

R 

4  -MBTBYL-  2  -PBNTANOKB 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

ACETONE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

BENZENE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMODI C SLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROHOPORM 

0.00 

10.00 

u 

D 

BROMOKETRANE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  OIStrLFIDE 

0.00 

10.00 

0 

0 

CARBON  TETRACHLORIDE 

0.00 

10.00 

D 

D 

CHLOROBENZENE 

0.00 

10.00 

0 

u 

CHLOROETHANE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

CHLOROFORM 

0.00 

10.00 

u 

u 

CHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

D 

u 

CIS-1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

DIBROMOCHLOROKETHANE 

0.00 

10.00 

0 

u 

BTHYX3ENZBNE 

0.00 

10.00 

0 

u 

METHYLENE  CHLORIDE 

1.00 

)ig/L 

0.00 

J 

R 

STYRENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TETRACHLOROETHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TOLUENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

TRANS- 1 , 3-DICHLOROPROPENE 

0.00 

10.00 

u 

UJ 

TR I CHLOROBTHENE 

0.00 

10.00 

u 

u 

VINIX  CHLORIDE 

0.00 

10.00 

u 

u 

XYLENE  (TOTAL) 

0.00 

10.00 

u 

u 
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